INSCRIPTIONE» 
VEL  TITVXI 


THEATRI 

AMPLI  SSlMI,COMPLECTENTIS 

rerum  vniuerfitatis  fingulas  materias  et 

imagines  eximias  ♦  uc  idem  rede  quotp  dici  poffiti 

Promptuarium  artificiofarum  miracuIofarumc£  rerum,ac  otftnk 
rari  thefauriec  prettofae  fupelledilis,  ftruduraeatcp  pidurae* 
quae  hicfimul  in  theatro  conquiri  confuluntur,  ut  eorum 
frequenti  inipedionc  cradationecfc,finguIarisaliqua 
rerum  cognitio  et  prudentia  admiranda, 
cito ,  facile  ac  tutd  comparari 
pofsit.  autore  Samuele  a 

aVICCHEBERG  BELGA*’ 


MONACHII 

Ex  Offic/na  Adami  Berg  typograpfe?» 
“  Anno  M.D.LXV, 

C uttt  gratiactgrmlegio  Caforco* 


JJ  Hac  nota  Mercuri},  cui  interpretis  munus  aifignarum  eft, 
utimur,ubi  infcriptionibus  hifce  fuccin<£is  deGgnatae  funt  in  ab 
tera  commentarioli  parte  explicationes  aut  digrefTiones.  Quare 
autem  ita  fuccin&ae  fint  ipfae  inferiptiones,  partim  irutio,parcim 
infincdigreffiomim  indicatur. 


THEATRI  OylCCHEBErf 
G  ICI, 

CLASSIS  PRIMA, 

INSCRIPTIO  PRIMA, 

Abulae  facrarum  hiftoriarum:  tam 
picfirsc,  quam  fculptae,  aut  alio  quouis 
artificio  fadtx:  quae  in  facro  thefauro, 
quippe  ex  biblicis,  et  alijs  Chriftiartis 
hifiorrjs  produdtae,  primo  locoponuntur:  atqj 
ita  ob  eximium  aliquod  artificium  fummopere 
venerantur, 

INSCRIPTIO  SECVNDA. 

Genealogia  fundatoris  theatri :  quae  gentis 
fiiae  vniueriae,  et  affinitatis  propinquioris  certo 
ordine  continet  enumerationem.  Ei  accedunt  eti* 
am  affinium  principaliorum,  8C  confobrinorum 
£  fundatore  honoratorum,  arbores  peculiares, 
huic  principali  feruientes.  , 

INSCRIPTIO  TERTIA. 

Effigies  fundatoris  theatri,  diuerfarum  xtan 
tum :  tum  et  eius  parentum, cognatorum,& quan 
docp  antecelsorum  in  offici)s,quotquot  praecipui 
in  ea  familia  vel  antecedente  gubernatione  fue* 
runt:  quorum  faltem  effigies  conquiri  potuerunt: 
partim  peftore  tenus,  partim  integrae  flaturae. 

A  i j  Infcriptio 


T  HEATRVM 


Claffispri* 

ma*  INSCRIPTIOQ.VARTA.  2 

Geographicae  tabulae; quae  &  mappae  uulgo  di» 
cuntur;  excp  vniuerfales5&  particulares:  marinx 
et  chorographicx.  ete,  I  tem  principaliter  regionis 
uelterritorrj  ipfius  fundatoris  theatri,  tabula  prx 
communibus  quxdam  illuftrior,fumptuofior,et 
magisampla. 

INSCRIPTIO  QVINTA. 

Vrbespi<fix:inEuropa,Imperio,Italia,Gallia, 
Hi(pania& alqs,  tam  Chriftiani,quam  exteri  or^ 
bis  regionibus  illuftres.  Item  fundatoris  th  eatri 
archipoles,aut  alix  inter  reliquas  celebriores,aut 
demum  ex  vrbes  vel  etiam  domus,  quas  domi* 
nus  earum  voluit  honorare* 

INSCRIPTIO  SEXTA. 

Expeditiones,  bella,  oblidiones,  inftruclx 
ades  ,naumachix,pugnxcp  alix  celebres:  vel  no 
ftro  vel  prilcis  teporibus  fpediatx  aut  vlurpatx; 
qux  (altem  no  Aris  glori  olx  aut  merito  ob  varios 
quoldam  euentus  rerumq?  peritiam  Chriftianis 
ob  oculos  ponendx* 

<  Inlcriptio 


Q.V  ICCHEEERGI.  ClafllSpri* 

INSCRIPTIO  SEPTIMA.  ma* 

Spectacula,  triumphi,feftiuitates,ludi,  et  alia: 
eiufmodi  actiones,  qua:  vlquam  imagine  aliqua 
exprimi  poliunt:  vt certamina  equeftria,cdebri^ 
tas  concellorum  regalium.ritusqj  alrj  veteres,  & 
noui  .Item  certamina  gladiatoria;,naualia,fagitta* 
riorum,  ludicraq?» 

INSCRIPTIO  OCTAVA.  2 
Animalium  grandes  pictura::  vt  rariores  depi* 
cti  cerui,apri,leones,vrfi',fibri,  pilcesq?,tam  dulci 
um  aquarum,quam  marini;et  quaecunqj  fundato* 
ris  regio  profert  praeter  comunem  vlum  memo< 
rabilia:aut  quibus  contra  forte  caret, vt  obrarita* 
tem  pictura  in  precio  habeatur. 

INSCRIPTIO  NONA. 

Aedificiorum  exempla  ex  arte  fabrilhvt  domo* 
ram,arcium,templorum,vrbium,caftrorum,mu* 
nitionum,ex  allerculis,chartis,pinnuliscp  combi* 
nata:ac  coloribus  forte  ornata.  Item  naues,  vehi* 
cula,  lcalae,fontes,arcus,  pontes  &  alias  tracturae 
exilibus  formulis  proditae» 

A  irj  Infcriptio 


THE  ATRVM 


Cfafsispri*» 

ma» 


INSCRIPTIO  DECIMA, 


Machinarum  exempla  minuta;  vt  ad  aquas  hau 
riendas,ligna  in  aileres  diflecanda,grana  commi* 
nuenda,paIos  impelIendos,naues  ciendas,flu<fH* 
bus  refiftendum:  ect,  pro  quarum  machinularum 
aut  ftrucflurarum  exemplis,alia  maiora  rite  extrui 
&fubindemdiora  inueniri  poffinc 

,  S  V  '  '  '  • 


/ 


S 


THEATRI  QJV  I  C  C  H  E  B  E  R« 

G  ICI. 


CLASSIS  SECVNDA. 
INSCRIPTIO  PRIMA. 


T  atuae  lapidea*  antiquae  8t  nouae:  Cae* 
larum,  regum, iiluftrium  virorum,di»! 
Iuorum,numinum,et  animalium  quano 
iSaidoqt.  Eaecp  tam  ligneae  et  argillaceae, 
quam  marmoreae  aut  aeris  cuiuscunqj.Itemfrag» 
menta  capitum,manuum,crurium,truncorumq?. 


INSCRIPTIO  SECVNDA. 

Fabrilia  artificiofa  operatex  quocuncp  metallo 
confedta.  vt  aurifabrorum,  orichalcifabrorum, 
horologiariorum,enfifabrorum,&  aliorum  prae* 
Habilium  artificum,  ex  quibuscuncp  metalli  ma< 
eis,  aut  laminis  ,vel  e  fculpendi,  vel  fundendi  arte 
aliquid  producentium. 


INSCRIPTIO  TERTIA. 

Artificum  opera  omnis  generiseex  ligno,  lapio 
de,gemmis,vitro,telis,  alqscp  materes  diucrfiflio 
mis,  Produ<fla  ex  arte  tornatorum,pIaftarum,lub 
tilium  Iculptorum,  vitri  artificum,  acupicflorum, 
textricum,  Sc  cius  generis  alia  artificia  tra<fiano 
tium,praeter  fuperius  enumerata* 

Infcriptio, 


THE ATRvM 


Claffis  it* 

eunda»  INSCRIPTIOQVARTA. 

Supellex  ingeniofa;&  admiratione  digna,  vel  ob 
raritatem,velob  loci,  aut  temporum  interualla,a 
quibus  petita  funt.Ea  vero  praecipue  minuta;  et 
elcganrior:  nifi  &  aliquando  quaedam  grandior 
ad  cognitionem  peregrinorum  rituum  ec  ope* 
irum  conducere  poflxt. 

INSCRIPTIO  QVINTA.g 

V afa  peregrina;metallica,figulina,{culptilia,li* 
gneacp,&  forma  multum  differetia}partim  ex  an* 
tiquis  ruinis  efFolla,  partim  procul  allata;  vel  fal* 
tem  in  regione  fundatoris  theatri  minus  vfitata» 
Item  quaedam  templorum  vafa,  8C  antiquorum 
facrificiorum» 

INSCRIPTIOSEXTA.  £ 
Menfi.ir2c,pondera,vlnac,pedes,  Sc  geodaetica 
omniatin  diuerfis  regnis  ac  rebusffiiblicis  vfitata» 
Omnino  quae  {untliquidorum,aridorum,ipacio* 
rum,  agrorum,  fodinarum,  fontium,  &  aliarum 
rerum,  praeter  mathematica  peculiari  titulo  luo 
loco  recenfita»  -  ■■  ; 

'  , . .  ;j  Inlcriptio» 


Qj/IC  CHEB  ERGI 

INSCRIPTIO  SEPTIMA, 
Numilinata  vetera  &  noua:  vt  tam  Romana 
illa  antiqua  quam  alia  peregrina,  &  domeftica  k 
proauis  &  attauis  regibus  prindpibusq$caufa,ob 
eorum  hiftoriam  et  inlignia  afleruata.Sunt  autem 
aurea,argentea,aerea,vel  cula,  vel  fula,vel  Iculpta 
vel  imprefla, 

\  ' 

INSCRIPTIO  OCTAVA, 
Effigies  monetis  afllmiles:metallicae,Iapideae, 
Iigneae,cereae,gypfatitiae  etc.Regum,principum, 
optimatum,matronarum,hominum  bello  illuftri 
um,do<flrina  clarorum  artificqs  probatoru  quae« 
dam  etiam  cum  auerlis  partibus,  vbi  fic  forte 
offeruntur, 

INSCRIPTIO  NONA* 
Symbolica  ligna :  Sc  illa  inftar  monetarum, 
Iculptilia,  fula,  cula,  imprefla,  ac  arroloria  arte 
prodita,  quando  cum  effigiebus  non  cohserenr, 
led  earum  quali  partes  auerlae,  peculiari  titulo 
afleruantur,  ex  materia  eadem  qua  effigies,aut 
monetae, 

B  Inlcriptio 


Claflis  fc* 
eunda* 


ClafllS  fcv  THEATRVM 

eunda.  INSCRIPTIO  DECIMA. 

Aurifabrorum  formulae  minutae:ad  imaguncu 
las  facras,  &  prophanas :  ad  altaria,  vafa, monilia 
lupelledilemc^  precio  fam,  vndicp  formam  parti* 
cularim  luggerentes.  Inter  qua:  Sc  ornamentorum 
formulae  frondofaejfloridxjbdluatajjconchiliatar» 
volutat»,  ete,  -  ifj  I 

INSCRIPTIO  VN DECIMA, 
Imprefloriae  cupreae  formulae:  in  quibus  ima* 
gines  excellentes  in  plano  incife.vel  arroloria  ar* 
te  infitae:  quae  hilforias,  effigies,  inlignia,  emble* 
mata,  archite&urae  exempla,  8c  innumerabilis  ar« 
gumenri  formas,  pro  ingenio  fundatoris  theatri 
continent  exhibensqj. 


,  Inlcriptio 


THEATRI  QlV  ICC  H  EB  E  R« 

G  I  CI. 

CLASSIS  TERTIA, 

INSCRIPTIO  PRIMA,  £ 
Nimalia  miraculofa  &  rarioraivt  far* 
aues,inle<?la,pilces,concha:,ect.exterra 
mari,fluui)s,rnontibus,lyluis,&alijs  Io 
cisproducfhueacp  vel  particulatim,vel 
integra  a  corruptione,  quouis  modo  vel  condic 
tione  confcruata,  &  exiccata. 

IN  SCRIPTIO  SECVND  A, 
Animalia  fula :  ex  metallo,  gyplo,  luto,  fatfii** 
riacp  materia  qualicuncp  :  qua  arte  apparent  oiw 
nia  viua :  vt  lacerta:,  angues,  pilees,  rana:,  cancri, 
infe <fla,  concha:,  &  quicquideius  generis  elf,qui=« 
bus  poftremum  coloribus  fere  fubuenitur,vt  vera 
c fle  putentur,  . 

INSCRIPTIO  TERTIA. 

Animaliu  grandiorum  partes,nec  non  &  mino 
rum,fi  qua:  memprabiles :  afleruaturep  hic  cornua 
roftra, dentes, vngulcCjofla,  innati  lapides,pclies, 
pcnna:,vngues, cxuuia:,&  quicquid  eff  reliquam 
partium,quod  aliquam  varietatem  afferre  poteff. 

B  i)  lnfcriptio» 


THEATRVM 


Claflls  ter* 
tia. 


>  ^ 

INSCRIPTIO  QVARTA. 

Scheleta  varia  :feu  ofla  combinata:  vt  viri,fe* 
minar,  fimi),  porcelli,  auium, ranarum  aliorumq). 
differendum.  Item  ad  formam  hominis  partium 
fada  quaedam  artificiofe,  vt  humani  oculi,  cum 
fuis  tuniciSjVt  aures,nares,manus,mutilatishomi 
nibus  ftatim  feruire  parata. 

INSCRIPTIO  QVINTA.  £ 

Seminajfruftusjlegumina.granajradicesc^fe* 
minafupplentes  :&  qua:  materialia  huius  generis 
dicuntur,  quae  faltem  afieruatu  commoda,&  ipe* 
dlatu  iucunda:ob  naturar  varietatem, vel  appella** 
tionum  diuerfitatem.  Praerogatiua  hic  quando  qj 
habent  peregrina,miraculofa,odorata. 

INSCRIPTIO  SEXTA. 

Herbar,flores,ramulcuh',terrnites,cortices,lig.* 
na,radices,  etc.haec  quidem  exiccata,vera  &  fele** 
<H:a.per  clafles  diipofita.Aut  eiusmodi  metallo  fu 
fa,aut  lerico  texta,aut  noua  quadam  arte  depicta. 
Hic  &  lignorum  genera  omnia  pardculatim  afler 
uantur. 

Inlcriptio, 


Q_V  ICCHEB  ERQ i.’  Clalfis ter* 

INSCRIPTIO  SEPTIMA,  tia. 

Metalla  bC  metallicae  fodinarum  materiae  tue» 
verae  radices  metallorum,  8>C  minerae  cadmiaeqj 
ctcjtem  eodem  modofolidae  venae  puriflimorum 
metallorum. Denicp  artificio  ifta  omnia  imitata: 

&  metalla  ignem  gradatim  experta,  alia£|$  plus, 
alia  minu  s  exco&a  legregatacp» 

INSCRIPTIO  OCTAVA.  5 
Gemae,  lapidesq?  praetiofi,  vt  adamantes,  fap* 
phiri,fmaragdi,rubini,etc.Item  gemmarum,  fluo 
res  pellucidi, tam  crudi,quam  politi,&  fimiles  ma 
teriaerelplendentes.  Atqj  horum  forte  quaedam 
leuiter  auro  intexta,vt  in  armilia,inaures,  ffonta* 
lia,torques  accommodentur. 

INSCRIPTIO  NONA. 

Lapides  infigniores,poft  illos  praeciolb$,vt  in* 
figniora  marmora,  ialpides,  alabaftri.  &c«  itaq; 
marmor  Porphyrite,Donyfium,Ophiticum.etc. 
haec  quidem  non  pellucida,fed  valde  ornata.  Sunt 
&  medicinales  hoc  loco  non  pellucidi;vt  haemati* 
tes,aetites,magnes,theamedes.  &  c. 

B  iij  Inlcriptio 


Claffister*  theatrvm 

tia»  INSCRIPTIO  DECIMA» 

Colores  Sc  pigmcta:vtcoloresfuforrj,friabiIes, 
minerales  ,aquei, oleagini,  vitrei.  &c. ad  metalla, 
gummi, ceras, fulphura,ligna,ebur,  telas, lanas  inc 
ficiendas,pingendas,colorandasc^.  Vbi  peculia»' 
res  funt  capfulae  oleo  temperatorum,  aliae  aqua 
>  gummeata  delibutorum, 

INSCRIPTIO  VNDECIM  A. 
Terreae  materiae  &  fu cci :  tam  fpontanei,  qulm 
Facfiritfj,  &  excocti ,  aut  alicubi  adhaerefeentes :  vt 
boli,cretae,argillae,glebae,  &  aliae  colorata:  terrae* 
Item  vitriola,  alumina,  fales,terreiqj  lapides,&  to* 
phi.  Denicp  materiae ftillantium  thermarum,{pe<* 
cuumqj* 

Infcriptio 


THEATRI  Q.VICCHEBERS 
G  I  C  i. 

QVARTA  CLASSIS* 

INSCRIPTIO  PRIMA. 

Nftrumenta  mufica :  vt  tibia’,  fiftula?, 
organa,  cornua,  litui,tubae.  &  c.  Item 
fidicula',  tclludincs,  cithara'  trigonales 
&  tefludinatae,  clauicordia,  tympana, 
nabla,  &  multa  alia  genera,  ad  fuos  choros  con* 
iuntftim  vel  diuilim  pertinentia. 

INSCRIPTIO  SECVNDA. 
/nftrumenta  mathematica :  vt  aftrolabia,lphae* 
rae,  cylindri,  quadrantes,  horologia,  baculi  geo* 
metrici  &  alia  ad  dimetiendum,  terra  maricp,bel* 
Io  &C  pace  vfurpanda.Item  corpora  regularia  mul 
tiplicis  formae ,  pulchre  tranlparentibus  tigillis 
combinata. 

INSCRIPTIO  TERTIA. 
Inftrumenta  Sc  fupellex  Icriptoria,  piAoriaqj  i 
vtmembranae,chartae,tabel]ae,pugillares,calaini, 
ftyli,  typi  incuforrj,  colores  feriptorrj,  circini,  re* 
gulie,raftra.  et  multa  huius  generis  alia,  in  capfu* 
las  fuas  diftributa,  T um  &  commodilsimapulpi* 
ta,  fcrinia,thecae. 

•  Inlcriptio 


Claflls 

quarta» 


THE  ATRV  M 


INSCRIPTIO  QVARTA, 
Inftrumenta  violenta,vtad  pondera  grauifli* 
ma  leuanda,  ad  infringedas  portas,  cardines,feras 
&c.  Item  conducentia  attractioni,  vectioni,  im* 
preilioni:  Item  ad  aliquo  commode  afeendendum 
nauigandum,  natandum,  volatum  fimilandum, 

INSCRIPTIO  QVINTA.  $ 
Inftrumenta  officinarum,  &  tabernarum  labo* 
ra  tori  arum ,  qua’  ab  artificiofioribus  artificibus  v* 
Turpantur,  vt  inftrumenta  fculptorum,tornatoru, 
aurifabrorum,  Tuforum,  fabrorum  lignariorum, 
aut  omnium  denicp  artificum,  quos  alit  hic  orbis 
feculo  noftro» 

INSCRIPTIO  SEXTA. 
Inftrumcta  chirurgica,&  anatomica,  8c  copto* 
ria,vtforfices,phlebotomi,tcrebella,{errae,lyrin*i 
ges,manicae,nouaculae,lpecula,pe<tines,peripici! 
la,aurifcalpia:&  omnia  quae  fuggerit  locuplete 
numero  chirurgia,quasqj  tradant  aliptae,  cofine* 
tae,tonfores , balneatores. 

Inlcriptxo 


♦ 


Qy  ICCHEBERGI  Clafsfe 

INSCRIPTIO  SEPTI  MA,  quarta, 
Inftrumenta  venatoria  :&  qusecunfcpruri,  ac 
in  hortorum  cultura  necelsaria  funttvt  quaeferui* 
unt  etiam  aucupijs,etpifcationibus,laItem  ingeni* 
ofa:  vt  fiftulac  ad  aues,titubte  ad  ceruos,&  adpife 
ces  hami,tridentescp.&c.Sed  &  multa  aliaadplan 
tandum,putandu,  farriendum,terramcp  colenda* 

'  Jt  -v/--  v  ' 

INSCRIPTIO  OCTAVA, 

Inftrumenta  luloriajtum  et  exercitrj  ingenioli, 
et  iucundioris,etad  agilitatem  corporis  praecipui 
pertinentia,  cuius  generis  fcachorum  ludus,  difcus, 
pila,  pyramides,  aftraguli,trochi,telenon,  globi, 
iacula,  iphterte.  Et  in  admirationem  pertrahens 
fimpliciores  gefticulatorum  aicopera, 

INSCRIPTIO  NONA.  g 
Tela  gentium  peregrinarum:  et  alia  rariisima 
aut  comodiisima  arma,  vt  acinaces,arcus,baliftar, 
iacula,pharetraf  ,cory  ti  ,fundte,  &c.et  quicquid  ita 
rarum  vt.non  minus  ad  admirandum  thelaurum, 
quam  ad  inftru<ftum  armamentarium  videatur 
transferendum. 


C  Inlariptio 


Clafsisquar** 

tau 


T  HE  ATRVM 

INSCRIPTIO  DECIMA*  £ 
Vefbtus  peregrini  vtlndiani,  Arabid,Turdd 
i)Cb  rariores :  atqj  aliqui  ex  plumis  plittacorum,ex 
tela, vel  textura  qualibet  mirifica, vel  corio  varie 
confuto.  Item  minuti  veftxtus  exterarum  gentium, 
inftar  puparum,  ad  diflmguendos  habitus  virgi=s 

num ,  viduarum,fponfarum.  8c  c. 

~  \  4 

INSCRIPTIO  VND  E  CIMA. 

Veftes  durabiles  rariores :  vt  prilcorum  auo* 
rum  cuiiisqj  theatri  fundatoris,  quo  loco  poisint 
efle,paludamentum  imperatoris,  pallium  ducale, 
8c  qualibet  vellis  iacerdotalis.&c.  Item  aliaorna^ 
menta, vt  torques,pilei,balthei,  marfupia,  criftai 
SCc,  gratae  alicuius  memoriae caufa  aileruata. 

Quinta 


/ 


THEATRI  Q.V  I  C  C  H  B  B  E  ft« 

GICI. 


dVlNTA  CLASSIS. 

INSCRIPTIO  PRIMA,  g 


Iclurae  oleaginis  coloribus  expreflae  ♦ 
a  praeftantifcimis  quibufcp  pidioribus 
perpolitae,  vbi  in  ea  arte  obferuetur, 
quantum  alter  alterum  in  rebus  ipfis, 
proportione,gefh.i,  opticis,varietate,parergis,  a* 
lijscp  rebus  notatu  dignis  viciile  videatur. 


IN  SCRIPTIO  SECVND  A.  £ 
Pi&urae  aqueis  coloribus  confe&ae:  celebrium 
vndicp  etiam  piclorum,lummo  liudio  collatae:  ve 
dum  per  lingulas  regiones,linguli  artifices  inuita* 
ti,  quali  honefto  certamine  lingula  opera,  vel  li* 
bros,qui  potuerunt  a  ie  confici  longe  pracllantilsi* 
mi  protulerunt. 


INSCRIPTIO  TERTIA.  £ 
Imagines  ex  aere  imprellae  t  et  aliae  pi&urae 
chartaceae  in  paginis  magnis  paruilcp,  per  thecas, 
&  fuas  claffcs  accurate  tanquam  in  peculiari  bibli* 
otheca  dxlpolitae.  Apud  haeclunt  etia  integra  vo* 
lumina,  et  libelli  imaginum  quomodocunq?  aediti 
compatftiqp,  fuas  thecas  et  iplx  ibidem  fortiti. 

C  ij  InCcript  io 


Clalsis 

quinta 


‘  THE  ATRV M 

INSCRIPTIO  Q_V  ARTA, 
Partitionum  tabulx  facrx  ct  profanx»  Item 
hiftorici  cathalogi,8d  chronologix,maximis  tabu 
lisexhibitx:  tanquam  mappx  quaedam,  non  ra* 
rd  etiam  late  extenlx.Ita  funt  etiam  tabulx  ramo* 
fx,etajix  lingularum  adeo  dilciplinarum  partitio* 
nem  et  principalia  capita  ample  ob  oculos  ponen 
tia, 

INSCRIPTIO  Q.VINTA»  $ 
Genealogix  vndequacp  amplifsimx :  regum, 
ducum,  comitum,  8C  illuftrium  nobiliumcp  fami* 
liarum :  tam  manu  pidlx ,  quam  impreflx :  inter 
quas  etiam  occurrut  illx  radices  dependentes, qux 
in  probationibus  auorum  quatuor ,  odio ,  iede* 
cim,  et  lic  duplicando  inimmenfum  quandocp 
adhibentur» 

INSCRIPTIO  SEXTA. 

Effigies  illuftrium,et  clarorum  virorum:  maxi 
mo  numero  conquifitx :  vtq  {altem  adlint  impe* 
ratores,reges,principes,etalri  viri  excellentis  vir* 
tutis,quibus  memorandis  fundator  theatri  delec* 
tabatur ;  quibusue  prx  reliquis  vndicp  familiari* 
bus  plurimum  fauebat, 

Lifcriptio, 
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INSCRIPTIO  SEPTIMA,  5 
Inferna  nobilium  familiarum :  tum  et  arma  et 

O  / 

fpolia  picta  ad  certasregiones,ac  clafses  officioru 
pertinentium  :vt  procerum  imperrj  vniuerlorum, 
munia  imperij  ha:reditariafuftinentium,vt  certor 
rum  ordinum  aut  partium  ad  aliquod  regnu,  du# 
catum  ,epifcopatum  tanquam  infita  membra  rela# 
torum. 

INSCRIPTIO  OCTAVA. 

T apetes  et  aulea :  cacp  exquifiti  arti  ficij  et  for# 
mae  non  nimis  latae ,  led  tolerabilis :  quaecp  ali»# 
quando  pidarum  tabularum  fuppleant  locum* 
Hic  fiiit  lericea,  aurea,  lanea  et  texturae  cuiusuis 
liibtilioris,  .Demum  et  illa  quae  in  aurea  tela  co# 
loribus  inficiuntur,  vel  acu  pinguntur* 

INSCRIPTIO  NONA.  £ 
Sententiae  et  gnomae :  eaefp  ad  certa  Ipacia  the# 
atri  inlcriptae :  potifsimum  verd  Iaerae,  vel  mora# 
les:  vel  ad  claises  fupellecflilis  cuiuscuncp  perue# 
nufte  cogruentes.  Harum  aliae  parietibus,aliae  in 
appenfis  tabellis,aliae  aureis,aliae  coloratis  literis 
depidae, 

C  ii j  Infcriptio* 


Claflis  quin» 
ta. 


INSCRIPTIO  DECIMA,  g 
Repoficoria  vndiqj  in  promptujad  lingulas  res 
in  fe  recipiendum  autrecludendu:  vt  armariola, 
arcaejfcrinia.thecae,  fifcclla:,cophini,calatifci,  gra* 
data  pulpita,  alueoli, dft«c,  et  in  parietibus  obuc* 
lati  forte  rifci.  &t  per  certa  theatri  ipacia  menfe : 
itcmcp  arcus, turricula,  pyramides ip ia  armariola 
imitata. 
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N JE,A C  RECONDITORIAJQVA* 

lia  ad  lapientia:  et  incnndi  artifici)  fupelledlilem 
quandocp  peculfaria  in  regtjs  extruuntur, 
quandoc£  uero  coniundim  habentur* 

Ibliotheca  omnis  generis  librorum  inftrudifsima, 
in  fuas  clafses3(qux  fiunt  per  facultates  diTcipImas 
ac  linguas )  diftinda  :  hoc  modo:  ut  peuchariter 
difponanrur  libri.  Primo  Theologici.  II  luridici, 
III.  Medici*  IIIL  Hifiorici.  V.  Phiiofophici.  fub 
quibus  etDia{edid,Magic%  8cc.  V7  [.Mathematici* fub  quibus  et 
AftroiogicijArithmerici^Geottietrici  Vll.Philologici:  lub  qui® 
bus  fcrfptores  locorum  communium  5c  omnis  uarietatis,  et  alia* 
rum  rerum,  qux  ad  reliquas  clafses  referri  non  pofsunt.utfcrip* 
tores  de  re  Militari,  de  Arhitedura,  de  Agricultura,  &c.  VIII. 
Poetici  facri  &  prophani  IX.  iVlufici.X.Gramarici.fub  quibus  ec  - 
lexica,  et  commentatores  fuper  Philologos  et  Poetas  {  nam  rclf* 
qui  commentatores  (inguli  ad  fuas  referuntur  clalTes.  Lingux, 
funt  libri  Hebraici,  Grxcgfub  quibus  et  Grxcolatini:  Germanis 
ci/ub  quibus  et  Belgici, poftea  funt  ItalicgGallici,  Hifpanici3&c. 
quotquot  colligere  placet :  fortitur  autem  bibliotheca  fua  loca, 
prxter  pulpita  commodifsime  his  nominibus  uocata ;  ut  Regio* 
nes3quifunt  integri  parietes;  Stationes.qui funt finguli afferes? 
Coionix  5c  Appendices,  quae  forte  accedunt  Regionibus  quali 
quaedam  additamenta.  Inde  numerantur  uoluminaset  decimum 
quodrp  certo  colore  infignitur,unde  decuriae  colligantur  &  pro* 
cui  confpiantur. 

Typographica  officina  etfupellex;  in  qua  typi  omnis  generis 
ad  quaslibet  linguas3artes,difdph'nas  in  promptu  funt  excuden» 
das.  Vbi  et  adfunt  notx  mtificx3mathcmaticxqj3et figura?  uariae 
adfupradidas  artes3tiim  Sclignese  fornix  aci  plurima  orna  meti» 
ta  librorum  proferenda accommodaciisima»  Torna* 
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officina’. 
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Tornatilis  rupellec5tilis,et  infixu  mentorum  tornatilium,  com* 
padoriorumq;  officina:  ut  illa  in  numero  artificiorum  Jucundio® 
rum,  apud  plerosq?  principes,  et  optimates  habentur,  &Iocafua 
in  fplendidiflimis  regrjs  quandoqjfortiuntur*  Hic  autem  in  tore 
nadii  fiunt  opera  diuerfa,ex  ligno, itietallo^borejalabaftrojcor* 
nibus,ofsibus,et  alrjs  forte  adhuc  rebus,fuam  fponte  naturam  o= 
peratoribus  fuis  edicentibus :  ut  praeter  ornatum  &  munditiam 
quae  fumma  hic  funt,  deledatio  etiam  non  leuis  percipiatur  :ide» 
oc£  etiam  eis,quae  ad  compingendos  libros  fpedant,mericd  con* 
fodantur. 

Pharmacotheca  feu  myrothecium :  quo  genere  promptuarq 
infiruendo  mirifice  regum  et  principum  coniugesobledantur, 
ex  innato  illi  fexui  aegris  et  pauperibus  fuccurrendi  fiudio ;  prae* 
terquam  quod  ex  .pharmacorum  confeciione,etrerum  plurimas 
rum  conditione,  et  aquarum  oleorumty  dcftillationejnunquam 
fatis  exaciari  animus  poteft,  dum  nouam  fubinde  experientiam 
ex  dudum  cognitis  rebus  uideat  premanare* 

Fuforia  officina,  cuforiaq?;  cum  foco  ipfo  fabrili,  alchimifti* 
cocp.  conueniens  omni  metallo  fundendo, cuilibet  materiae  colli» 
quandae,fublimandae,praeparandae,exprimend3es&c.  Et  quidem 
hic  quibusdam  magis  forte  u  er  fari  placebit  in  mundioribus:  ut 
gypfatiojs  formulis  producendis,hcrbulis,uermibus,reptihbuscp 
argenteis3aurcis,ftanneisqj  exuiuis  rebus  fundendo. 

Solaquandoqj  edam  reperiuntur  condauia  deiingulis  clafsi* 
bus, aut  edam  inferiptionibus  fupradidis:  ut  ubi  tantum  im3gi* 
nes  e  cupreis  formis  exprefiae  afferuentur ;  ubi  tantum  effigies  in 
tabellis  appenfae  confpiduntur :  ubi  folum  mappae  illae  geogra» 
phicae  expanfae  oftendantur:  Sola  deniqj  conclauiahabentur  in 
quibus  omnis  generis  artificiofa  fupellex,  &  inftrumenta  cufio» 
diuntur;  Nec  non  etiaminueniascaenacula^ubi  tantum  animalia 
rariora  depida,denicp  admirandi  roboris  ceruina3aliat£  cornua,ec 
res  eius  generis  aliae  affiguntur*  Quic^  muficis  forte  mediocriter 
deledacur3peculiare  conclaue3autrnufeuminftrumentis  muficig 
deftinauerit.  Sic  etiam  qui  uitae  fandimoniae  deditus  ante  omnia 

fuerit 


QV  ICCHEBERGI. 

fuerit,  faccllum  fuum  orationibus  &facris  imaginibus  habebit 
confecratum  Cum  etiam  uafis  argenteis  aureisq?  fuas  teftudines 
uideamus  ab  ignium  et  furum  iniuria  feparatas.  Deniq?  &  carnes 
ras  fuas  habent  tapetia  cortinae  et  panni,  diuerfo  ufui  feruientes : 
Vbi  iterum  no  abfunt  repoli'toria,foIum  earum  ueftium  quae  ad 
ornanda  fpe&acula,  ddaruatorumlufus  magna  quandoq?  copia 
feruantur-  Adextremum,nullapene  hic  elt  infcriptio,  quae  non 
etiam  poffet  peculiare  demereri  mufeum^aut  conclaue,  licui  rem 
aliquam  folam,  indefeiTo  ftudio  excolere  fuerit  conftitutum* 

Hic  etiam  fubiungenda  armamentaria  faltenj  illa^uae  princi* 
pes  &  optimates  aut  maximi  nobiles^  in  fuis  regijs,  arcibus,palas 
domibufcg  lingulari  induftria  extru&a  ornata^  habent: 
quae  diuerfa  iam  funt  ab  rjs  quae  ad  munitionesgenerales  fpedat, 
nam  haec  domefticafolum  ad  exercitia  equeflria,  &  quandoq?  Iu* 
dicras  pugnas,terra  et  aqua,arma  a tq?  ornamenta  fuppeditant: 
illa  integros  exercitus  inftruunt  ,maenia  propugnant  clafles  diri* 
munt, aggeres  perrumpere  tentant.  de  his  inquam  non  multa  hic 
proferemus,  partim  quod  illa  peculiaris  inftituti  lint,  &  pofsint 
fub  inferiptione  de  telis  concipi  non  incommode:  partim  quod 
armamentariorum  et  conditoriorum  promachinis,  nec  non  na* 
ualium  &  nauflibulorum  adornationem  exoptarim  nouo  &C  am= 
plif&imo  encomio,in  animos  nobilium  torneamenta  non  repro* 
bantium5duce  Frobeni^Chriftophcro  Cimberano  comite  infun* 
di,omnemqj  nobilitatem  Germanicam  ad  armorum  exercitatio* 
nem  contra  tyrannicos  xncurfus  magis  magisq;  excitari  inultas 
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ADMONITIO  SEV 

CONS1LIVM  ATQ.VE  ITEM 

digrefsioncs  Sani*  Quicchcbcrgi 
de  vniuerfo  theatro* 

Vomam  Inter  primas  confilrj  partes  hoc  proponi* 
tur.ut  colligantur  iffoe  clades  omncs.cum  tota  ad» 
ornatione  aliorum  etiam  mufeorum,et  bibliothc* 
cx,obiter  iam  particularia  quaeda  fubijciam.qux 
harum  rerum  cupidos,  de  conditionibus  alrjs  qui* 
bufdam  admonebunt.  Colligent  ergo  hxc  theatra  ucl  promptu* 
aria  leu  conci auia  rerum  uarietads,quiei?  pro  fuarum  facultatum 
modo  ut  eis  lubebit*  nec  enim  ita  clafles  proponuntur,quali  ora* 
nes  omnia  debeant  comportarc,fed  ut  qui%  de  quibufdam,quae 
yo!et,autdc  iuiguh’s,qux  potef!,conquirat.  Poterit  enim  quan» 
doq;  tenuis  Fortunae  aliquis,pro  loci  ubi  uerfabitur  oportunitate* 
proq;  fuo  propofito  {ludio,  uel  diuerfas  fpeciesfeminum.uel  me» 
tallorumiueiammalculorunrijuel  antiquorum  numifmatum.aut 
etiam  imaginum  copiam  .etiam  fine  grausbus  fumptibus,fola  dis 
Jigentia  inquirendi,  &  perueftigandi  utilifsimc  accumulare :  Di« 
uitibus  autccc  alrjs  excita tifsim is  in  hoc  {ludio  optimatibus,  qui 
iam  omnibus  inhiant,  nccefie  fuit  hic  omnia  prxfcripta  c  fierut  in 
enumeratione  generali  falcem  nihil  defiderare  pofTcc.  Deinde  ita 
hxc  in  medium  adducuntur:  non  quod  putem  ullius  hominis,qua 
tumuislocupletifsimi  et  diligentifeimi  xtatem  fufficere  ad  omnia 
eolIigendum,quxfub  his  clafsibus  fubinde  Iatiusdiducipofilnt; 
fed  quod  uoluerim,tanquam  Cicero  perfedum  oratorem  ita  hxc 
uniuerfaabfolutifsima  enumeratione  hominum  cogitationibus 
infundi:  quibus  magnitudinem  cognitionis  rerum  omnium  me* 
tirentur,ad(£  res  iterum  alias  animo  concipiendas  et  perueftigan» 
das  excitarentur.  Cenfeocnim  etiam  nullius  hominis  facundia 
edici  pofle,quanca prudentia,  5c  ufusadnainiftrandx  reipubhcx, 

tam 
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tam  ciuflis  St  mHican^quam  ecclefiafticae  &  liter atae,ex  infpe(?lH 
onc  et  (ludio  imaginum  et  rerum^quas  praefcribirnuSjComparar* 
pofsit.  Nuiia  enim  fub  ccdo  eft  difdplma,  nullum  (ludium,  auc 
exercitatio,qu3e  non  Tua  etiam  inftrumenta  ex  hacprsefcripta  fus 
pelle&ile  redtifsimepetat.  Iamergo  diuino  opuscifet  ingenio» 
quod  haec  omnia  fic  undiq?  componeret  St  ordinaret.ut  fuccin&c 
dt  compendiofc  conquifita  cuiufuis  non  impoliti  animum»  in  in* 
numeris  inflruerepolfcnt.  de  quo  tamen  alias  confilium  faltem 
noftrum  itidem  dare  non  recufabimus.  Hic  etiam  non  refert  fint 
ne  loca  fpaciofaueIangufta3ubi  haecconferuentur;  poffunt  enim 
in  anguftis  rifcis,aut  armariolis.  St  ciftellis,  conuoluta  aut  com» 
plicata  multa  recondi,  quae  alioqui  in  maximis  parietibus  expan» 
fa  St  amplifsimis  meniisaut  gradatis  abaculis  expolita  uix  locum 
haberent  Sed  et  hic  memini fci  oportet,  praeter  illa  armariola, cif= 
tas,rifcog  in  parietibus,menfas,gradata  pulpita:ad  huc  multa  fers 
tiire  horum  ufui  poffe  receptacula.pr^fertimCqui  fuo  loco  nomi* 
nabuntur)  afferculi  portatiles,cum  fofsis;  item  ciftulae  portatileg 
cum  quadratis  alueolis;  poftea  armariola  cum  ualuis:  itidemq?  li« 
bri  cum  ualuis  excurrentibus;  deniqiturriculata  armariola  artis 
ficrj  differentis  atcp  immenfi  argumenti  Quorum  fit  mentio  infra 
in  digrefsione  clafsis  tertiae,infcriptionisquintae;  St  digrefsione 
clafsis  quartae,infcriptionisquint3e,  et  clafsis  quint3e,infcriptionis 
nonae.Optimates  in  his  colligendis  decebit  habere  homines  inges 
niofos  quos  addiuerfas  regiones  mittant,  inquirendarum  rerum 
miraculofarumgratia,  &uicifsim  alrj  mediocrisfortunaebomis 
nes  huius  generis  thefaurorumftudiofftnouerint  quae  cum.  ami* 
cis  pofsint  commutare, quibusq;  rebus  alio  tranfmifsis  alios  ad  dis 
uerfa  remittendum  pofsint  inuitare.  Hoc  quidem  compendio 
quondam  ufus  eft  Burgmarus  pictor  celeberrimus  Auguibe,  qui 
unus  plurimos  optimates  ad  eiufmodi  ftudia  potuit  incitare,  facis 
untcp  idemNorimbergae  aurifabri,et  artifices  alrj  praeftantifsima 
uarietads  conclauiaiamdemonftrantes.  eftc£  hoc  fere  ingenium 
hofpitumetinfpe<5torum3ut  quando  alicubi  tam  multa  uidetaf* 
feruarfultro  praefencia  offerant,  et  ad  remotifsimas  terras  pro» 
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fe&i  aliqua  fecum  aduchant,  quae  uelint  contemplatum  thefau» 
rum  (fuo  muneri  forte  afcripto  nomine)decorare. 

Eft  etiam  quod  moneam  inter  has  theatri  infcriptiones,et  mu« 
feorir  ac  conclauiu  delineationes,res  quandoq?  admodil  late-pate 
tes  effe  quae  ex  fuo  genere  in  longe  amplifsimas  diftributioncs  di* 
duci  deberent ;  funt  etiam  multa  de  quibus  artificium  colligendi 
et  tradanti  edocere  conucniret,  quibus  equidem  n5  paucis  annis 
laboris  fatis  impendi,  impendamq?  adhuc  fi  fata  afpirarint;ut  in 
plerifip  non  inanem  nauafle  operam  uideri  queam  fed  hoc  huius 
commentarioli  breuitas  minime  concedit,  utendum  ergo  interim 
rjs  libris  philologorum  qui  in  prompto  funt,  et  non  incommode 
officina  loan  Rauifrj  T extoris,donec  tandem  omnium  pene  mas 
teriarum  fpecialem  enumerationem  fuppeditabuntMyriades  fuo 
loco  noitrae,ubi  publice  extabunt,  Equidem  fi  incipiam  a  genea* 
logtjs  principio  fere  harum  inferiptionum  pofitis,monftrabo  cer* 
tam  eas  conficiendi  formam,  Sc  limites  quos  fequi  quibufq?  infifte* 
reconueniat:  in  effigiebus  delineandis  obferuationes  piefioribus 
non  iniucundas  a  me  annotatas  producam;  in  alijs  alia  quaedam 
a  me  diftributa  et  obferuata,ad  multorum  utilitatem,in  medium 
proferre  tentabo.praefertim  primo  quocp  tempore  quae  de  infig* 
nibus familiarum  armifq;  nobilium  confe&atus  fum,prius  recog* 
nita,nemini  nobili  aut  literato  denegabo.Sed  haec  quidem  omnia 
pro  nofiri  ingenrj  ffudqqj  modulo,necu!tra :  omnino  uero  quan* 
tum  nos  iuuifse  potefi:,qu6d  pofi:  uaria  mufea,et  bibliothecas  in* 
quifitagjinhabitatafcp^poffmulta  emporia,  et  comitia  frequenter 
uifitata.  etiam  aliquot  iam  annorum  profuit  confuetudo&  adi* 
tus  ad  Ulmi  Principis  Alberti  Bauariae  ducis  mufea,et  imaginum 
incredibilem  copiam  pridem  Monachrj,et  ante  quoqj  Landishu« 
tae  conquifitam ;  quibus  certe  tam  in  omnibus  ftudrjs  utor,  quam 
etiam  fenfibusintenfis  inuoluor*  Nam  cum  eius  generis  materias 
multas^quaeinhocnominanturtheatro^b  eo  plane  tempore  coi* 
ligo  ,quo  Ingelfiadij  ftudiorumgratia  uerfor,cogitoqjfequenti* 
bus  annis  plurimos  reges,principesac  optimates  in  fundandis  fa* 
pientiae  theatris,aut  promptuarijs  mcicare,iam<$  conftituo  mufe* 

um 
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«m  Caefareum^cuius  nuper  Auguftae  numiTmatum  fupelfe&ifem 
infpexeram  uifitare, accedit  ut  apud  hunc  principem  Bauariae  du 
cem  inueniam  ea  omnia,  quae  dudum  per  certas  clafses  comme» 
moranda  praeparaueram  ,  quae  etiamnum  apud  fe  Monachi]  re» 
grjs  plane  furnptibus sedificqfq^ut  erit  alibi  dicendumjate'  expli» 
cantur  locupletantur^?.  Eft  equidem  ab  hoc  Ulmo  principe  AU 
berto  , praeter  maximum  theatrum  bis  rerum  clafsibusdeftinatir, 
recens  etiam  fundata  Monachi]  bibliotheca,  quae  libraria  ducalis 
uocatur.  Eft  et  rypographia  noua  conftrucla  ad  maxima  muftea 
uoIumina,cum  Latina  etiam  grandi  feriptura  excudenda  compa 
rata.  Eft  et  inftgne  illud  praelo  cudendorum  numifmatum  inuen» 
tum,fuo  loco  confpicuum.  Eft  et  proprius  locus  muficis  inftru» 
mentis  communiter  fegregatus.  Eft  amaenifsima  officina  tornati» 
liunainftrumentorum,  a  principe  V  V ilhelmo,huius  ducis  paren 
tebuicufuideftinata,honoriftce  ab  ipfo  Alberto  rebus  artificio» 
iifsimis  adauAa.  quae  orama  hic  quoq?  alias  feparatim,  alias  con* 
iundim  animo  concipi  poffunt.  Inter  quas  uarias  fundationes  fua 
quoqjlaus  eft  ducifsae  Annae  principis  Alberti  coniugi  charifsi» 
mae  DFerdinandi  Imperatoris  filiae,quae  myrothecametdeftillas 
toriam  officinam  eleemofynis  et  confortationibus,ut  uocant,  ex 
ea  regaliter  elargendis,  tanto  ornatu  conftruxit,  ut  inter  fplendis 
difsimas  nouae  arcis  ftruduras  uenerint  numeranda: ea  quidem  in 
hoc  imitata  Illmi  Principis  Alberti  matrem  lacobam  Marchio* 
niffam  Badenfem,  quae  fuam  quandampharmacoru  thecam  pri* 
dem  domicilio  fuo,  in  qua  uiduitatis  annos^adiunda  fibi  uidua 
Chriftophori  baronis  a  Schuartzenberg  ScholafticaNothaftin 
tranftgeret,deuouiffet.  In  qua  etiam  duciffa  matre.id  quoc£  com 
mendandum  eftjnter  theatri  noftri  obferuationes,eam  peculiare 
quoddam  conclaue  excoluiffe,  effigiebus  fibi  cognatarum  ma» 
tronarum,et  aliorum  principum  uiroru  proxima  libi  affinitate 
iundorum :  et  aliquando  uirginum  quoc£  laudatarum :  unde  et 
memorabilis  illa  confuetudo  profluxit ,  ut  omnes  gyneceiBa* 
uarici  uirgmes,quae  quidem  elocantur,  aut  recedunt  fimul  depi» 
dae  conferuentur,  Iterumq?  hic  ad  cognitionis  promptuarium 

D  in  attinet 


Admonitio 
feu  confil* 


)igreffiotf 

nes. 


f  Hl  ATRV  JI 

attinet,  qudd  Domina  Anna  duciffa,  a  naturalium  rerum  indas 
gatoribus,  edam  antequam  ego  id  uidifiem,  celebrabatur,  dum 
in  maximo  auiario,plurimas  auium  fpecies,  ad  rerum  cognitio* 
nem  eius  ftudiofis  acquirendam,diuina  alit  liberalitate.  Nec  qui» 
dem  haec  obiter  referens,ab  ulloinfiituto  theatri  noftri  digredior* 
Hoc  enim  fi'  liceret,  haberem  longe  alia  Iargifsimc  comemoran* 
da,fciremc£  ego  facile  in  quibus  adeo  uitae  fancfhmoniam  ifthic, 
uirtutesfy  diuinas  plurimas  commendare  deb,erem;fed  iamquae 
ad  has  infrcipdones  atdnebant,quaeq?  hic  continenter  fpe<?faui,& 
plane  diuinc  inftru&a  animaduerti,  obiterfclum  ad  excitandos 
alios  quocp  principes  in  medium  adducenda  putaui,donec  ad  uni* 
uerfos  theatri  titulos  exornados,  et  in  alrjs  edam  regnis  huiusmo* 
di  mufeorum  patronos  perueftigandos,  uberioribus  adliuc  perec 
grinationibus,quasparo,me  amplius  dedam,  deuoueamq?.Quoc 
cunc£  autem  perueniamus  Jioc  fane  dc  illmo  principe  Alberto 
Bauariae  duce  edicendum  nobis^ieminc  unquam  animo  aut  fpe 
maiora  .in  exornanda  patria  Germania,artifiajs  &  do<ftrinfs  om* 
nibuseuehendis,&(quodadaltiora  atinet)  Sacru imperium  con* 
filrjs  iuuado,fufccpturum,qui  fibi  non  illius  induftriam,  fedulica* 
cem,prudentiamatq;  autoritat^  proponenda  putabit.  Ego  equi* 
dem  ex  omnibus  rebus.quas  mihi  hic  aut  diurna  bonitas,aut  natu 
ra  tribuit,nihi!  habeo.quod  cum  eiusdem  principis  beueuolenda 
et  confuetudine,  in  quam  me  ab  hinc  annis  fex  hofpitem  afeiuc* 
rat;poflit  ullo  modo  comparari» 

DIGRESSIONES  ET  DECL A* 

RATIONES  SHCvNDvMORf 
dinem  infcripdonum* 

Tnfcripdonis  uocabulo  fic  in  theatro  nofiro  utimur,  ac  fi  quis 
forte  rex,aut  princeps,  aut  alius  quispiam  patronus  ita  res  lingua 
!as  coi  lectas, ad  certa  loca  infcripfifse^autficadhucinfcnberede* 
liberafiet.  Quod  enim  hic  confilium,  in  his  rebus  fundandis  5c  or« 
dinandis,darepotui,per  infcripdonespodfsimum  quas  unius  pro* 
pemodum  formae  efle  uoluriam  pmili:  reliqua  hae  iupplebunt  di« 
grefsiones.  Theatri  edam  nomen  hic  alTumitur  non  improprie, 

fed  uere 
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fed  acre  pro  ftru&ura  grandt.ucl  arcuata,  uel  ouall,  uef  adformci 
ambulacri,cuius  generis  in  bafiljcis,aut  ccenobfjscircuitus  ab,ips 
fis,  incolis  uocanrur,ad  quatuor  latera  altis  contignationibus  ex* 
tru&um}in  quorum  medio hortuS,aut cauedia  fit  rcli&aCita  enim 
Bauaricum  theatrum  artificiofarum  rerum  fpe&atuOut  quatuor 
maximae  aulae, ad  quatuor  coeli  regiones,!arifsime  pateant,  unde 
et  accomodari  aliquo  modo  amphiteatri  nomen  ipfi  poffet.  Mo¬ 
nere  hic  oportet  Iulij  Camilli  mufeum  femicirculo  fuo,rc<fic  quo 
tj  theatrum  dici  poruiffe:alr)  uero  hoc  nomine  ufi  fu  nt  metapho¬ 
rice  Ait  Chriftophorus  Mylaeus,  Conradus  Lycofthenes,Theodo 
rus  Zuingger,GuileImus  de  Ia  Pernerent  forte  etia  alrj,  quando 
fic  conditiones  uitae  humanae  et  feribendae  hiftoriae  do<3rinam,ec 
caeteras  res  tra&adi  ac  memoradi,  no  autc  fpe&adi  xdifictj,et  rei, 
qusc  in  eo  agatur,aut  proponatur  amplitudinemjibrosquofdam 
pulchre  tamen,  infcripferunt. 

In  prima  Clafle* 

Tabulae  facraru  hiftoriarum.&cJnlmptione.T. 

Praemitto  hic  facras  tabulas  eafi^  fele&ifsimas;  fiue  alicui  fit  una 
praecipua,  fiue  duae,  uelplures ;  ut  a  diuinis  potifsimum  initium 
theatri  uel  promptuarq  fumatur.  Subiungimus  aurem  fundato* 
ris  ftatim  genealogiam  ,et  effigiem,  5 C  alia,  quibus  hic  aliqua  de¬ 
betur  praerogatiua.alioqui  poft  clafse  quinta  fequuntur  quorum¬ 
libet  illufirium  et  clarorum  genealogiae  ct  effigies  indifferenter 
colleftse-  Pulchrum  aut£  er  it  in  genealogqs,  et  effigiebus,  alrjfq?, 
forte  rebus(ubicun<£  demum  rcponantur)ut  principes  et  optima 
tes,alq  alrjs  fuas  egregie  depi&as,in  eiufmodi  mittant  imaginum 
promptuaria  conferuanda.  Porro  quod  ad  totum  ordinem  atti¬ 
net  fpero  eum  fatis  plaufibilemiudicatumiri.neccnim  hic  philo- 
fophis  res  naturales  omnes  adamufsim,cum  ipfa  natura  partimur 
fed  principibus,in  quofdam  non  difficiles  ordines,  res  pleraf- 
c$  afferuatu  iucundas  fegregamus.  Nec  enimiam  etiam  Iicuic 
fecundum  VII  Planetas  fingula  djfiribuere,  ut  facere  potu» 
iffent  Virruuium  dC  Camillum  imitando,  cum  ordo  facilior 
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fecundum  formas  rerum  debuerit  exhiberi:  eiufmodi  autem  ali* 
quid  in  libro  de  infignibus  apud  colores  fum  prolaturus.aut  citi* 
us  forte,  fi  oportunu  uidebitur  in  libro  de  facilibus  methodis,qui 
fere  folum  ad  cypographos  Europae  inftituentur :  nouerint  enim 
inde  illi  quoc$  methodicos  indices  librorum,  cuiufcunq?  offeran¬ 
tur  argumenti  eosc£  planifsimos  et  utilifsimos  contexere. 

c  Genealogia  fundatoris  theatri.Infcn  II*  iam  prae* 

cedente  digrefsione  de  hac  genealogia  St  de  contiguo  titulo  effi* 
gierum,quare  praeponancur,diximus  abunde;fed  et  alio  loco  plu 
ra  de  rjfdem  admonemus :  ut  claffc  quinta:  infcriprione  quinta. 
Hoc  fuit  fignificandu  ne  fi  forrc  Mercurrj  du<ftu,ante  cibi  occur* 
rente^de  his  quaereres  et  tamen  a  uia  abarrarcs. 

Geographica;  tabula', quae  et  mappx.lnicri.llll 

Hic  etiam  titulus  geographicarum  tabularum  bis  proditur  in 
noftro  theatro:  fed  fecundo  tantum  fub  imaginum  promptuario: 
ubi  non  adduntur  mappae  grandes  fcd  folum  lingulae  paginse,ex 
aereis  laminis  excufae.  Atq;  hic  recfhfsimc  nobis  off  rrur  occafio 
explicandi  differentiam  inter  THEATRVM,quod  infinitum  et 
immenfum  illud  infticutum  noftrum  efi,  materias/upelleAilem, 
imagines,  libros  Sc  caetera  colligendi ;  et  inter  PROMT  VARI* 
VM  IMAGlN  VM,quae  efi  quafi  quaedam  theatri  pars,uel  mu 
fcum,  uel  aliquot  arcae,aut  thecae :  quae  continent  folum  ea  folia, 
quae  incredibilinumero  ex  aereis  laminis  cufa,ad  unum  cumulum 
comportantur  et  explicatim  iacentiaforte  in  thecis  afferuantur: 
ubi  camc  licet  effe  quaedam  etiam  ex  ligneis  formis  i  mprefla,auc 
manu  pida  :  modo  non  fint  communibus  uel  regalibus  maiora* 
Quando  enim  folia  locuplete  numero  in  mappas  funt  combina* 
ta,aut  forte  late  conuolunta,uel  in  tigillis  expanfa .  tum  fub  totu 
theatrum  ueniunt  inferibenda ;  non  fub  titulis  ptomptuarrj  ima* 
ginum.  Itaq?  fcietur  facile  totum  promptuarium  imaginum  ex  u* 
na  folum  magni  theatri  infcriprione  pendere  cum  reliquis  inferi* 
tur  hoc  modo;  IMAGINES  EX  AERE  IMPRESSAE. tamen 
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meminifci  etiam  oportetCfi  eius  fit  amplitudo  confideranda)  non 
minus  in  toto  theatro  praeftare,quam  li  lingularis  aliqua  biblio* 
theca  feruiat  eidem. 

Animalium  grandes  pi&urai  &c.Infcrip.VIlL 

Forte  mirentur  aliqui,  quare  has  non  transferam  ad  claiTem  terti* 
am,  ubi  exiccata  animalia  afleruata  dicuntur,  fciant  ergo  illi,  ibi 
tantum  efTe  materialia,et  ea  quae  irt  ciftcllis  fere  funt  afleruanda ; 
hic  uero  pieftoras  efle  in  parietibus  longe  lateq?  extendendas :  ut 
apud  alias  magnas  imagines,locum  fuum  habere  debeant.  Csete* 
rum  in  regrjs  principum  Germanorum  ,arcibu fc$  magnatum, 
mulra  eiufmodi  in  ipforum  coenaculis,  aulifq;  depi&a  confpici» 
untur. 

In  fecunda  Clafle. 

Fabrilia  artificiofa.&c.Infcri.  II.  Tccm.  Artificum 

Opera.&fC.Infcr.  III «Monere  hic  uolui  poiTequafdamquafi 
perforatas  turriculas,  aut  perfpicuos  arcus  uel  portulas,  grada* 
tofq?  abaculoSjdiuerfi  artifici)  inuenirfut  omnis  generisartifices, 
ex  fingulis  quas  tra&ant  materqs,  fefe  in  eiufmodi  differentibus 
inueniendis  exerceant,quae  in  theatrum,ad  certas  menfas,  aut  fc« 
neftras,circum  circa  difponantur;  in  hoc  ergo  confilium  erat  met 
um,ut  quemadmodum  de  picturis  caffe  V.  inferiptione  prima  et 
fecuda  moneo,ab  omnibus  excellentibus  pictoribus  in  theatrum 
inferendis:iicetiam  a  fingulis  fabris  Iignarijs  eiufmodi  turriculata 
fcrinia,aliquo  ingeniofifsimo  opere  ornata  inferri  deberent;  imo 
ut  fingulis  ligneis  alia  quaedam  differentis  materiae  interponeren 
cur,ut  fa&a  a  fabris  ferrarrjs,  a  fabris  orichalci,argenti,ftanni,&c 
Item  a  tornatoribus,a  fculptoribus,a  lapicidis,ab  acupidoribus, 
uitriarrjs,Iaminarijs,et  caeteris  quibufcunq^  Quibus  ita  ad  menfas 
difpofitis,  fufficerent  inftar  armariolorum,  in  quorum  portas, 
ac  feneflras,  ut  ita  uocem,  liceret  libros,  uel  ciftellas  minores,  uel 
uafcula  uel  ftatuas  minutas  collocare  ac  difpenfare. 

V afa  peregrina. &c.  Infer.  V.  ibi  dico  de  antiquis 
etiam  uafis  de  quibus  admirandum  eft,quanta  eius  generis  ad  huc 
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lntegra,etli  miYmta,contigerit  homibus  diligentibus  comporta», 
re, ex  terra  non  nimium  maximis  lapidibus  prcfla,apud  antiquas 
ruinas  &  hypogeis  inuenca  Addo  autem  ibidem  etiam  FORMA 
DIFFERENTIA<utobiter  quibusdam  fuggeram.  noua  polTe 
Fgulina  exiguo  precio  confid,quibus  nomina  fua  uera,&  antiqui 
tus  incredibili  differentia  ulitata,  liceret  adinuenire.unde  laudem 
quoq?non  tenuem  ki  Latinae  linguae  commoditatem;acciderec 
aucupari* 

Menfura^ponclera  Scc.Infcr.  VI. Quantum  h^c  co 

tuliffe  in  unam  capfarn, afferre  pofsit  intelligentiae,  perfpicuitatis 
ornamcnti,cjuando  noua  cum  ueteribus,  Sc  noftra  cum  percgrF 
nis  funt  eonferenda,cuilibet  bono,  &  alacris  ingenrj  uiro  reliquo 
cogitandum*  Imofcio  multos,  eosqj  priuaroshomines,  nedum 
aulkos  Sc  fatrapas  in  his  colIigendis,qux  in  toto  funt  titulo,qux 
non  magno  conflent>opera  nauaturos  fuiiTe:  modo  ab  ullo  mor* 
talium  aliquando  fuiffent  commonefadiJta  eil  etiam  de  alijs  ti* 
tulis  quos  repetere  non  puto  ope  raeprecium. 

Nunrifmata  vetera  et  noua.  Infcrip.  VII.  Eccehic 

titulus,quod  falcem  ad  antiqua  attinet,fub  quo  tot  magnos  horni* 
nes  nofter  Hubertus  Goftzius,cucm  maxime  imitari  iiudeo,cOm« 
mcdauit.Sed  ego  Frnul  de  numifmatis  nouis,noua  proponojter 
reliqua  fludia,  gloria  ab  ornatifsimis  et  nobilifsimis  quibusq?  ccL 
fellandam.  fcilicet  in  numifmatis  per  Europam  a  rcgibus,princie 
pibus^cpifcopiSjComlribuSjbaronibuSjCiuitatibus  culis:  ubi  fami¬ 
liae  quam  plurimse^ct  lingulam  infignia  honorarentur,  et  luccef* 
fio  legitima  conftaret.predum  quoq?  accuratius  inqiiiiirum,rem 
ori:  i  Europeo  ( quantum  in  hac  parte  deeffet )  pacadfsimam,  et 
confodarifsimam  redderer.  Qui  uolet  non  in  omnibus  laborare, 
Izhanfux:  rcipublicx,  aut  ducatus  aut  epifcopatus  exornet* 

In  tertia  Clafle. 

,  Animalia  miraculofa,  Infcrfp,  I,  Vnfuerfahsec 

clafsis» 


clafsis,ab  animalibus  flarim  incipiendo,plane  cfl  rerum  naturalis 
um,  et  materiarum  uniuerfitatis.  Inhisfolum  rebus  colligendis 
fcimus  maxima  ingenia  efle  occupatifsima;  tum  in  Germania, 
tiim  in  alijs  locis.et  non  nulla  felicifsima  in  Saxonia.  Vtinam  ue« 

,  ro  aliquos  liberalius  iuuarent  r\  qui  eiufmodi  uarietatibus  abun* 
dant  Quis  enim  non  uoluiflet  Conradum  Gefnerum  in  animali* 
bus  colligendis^eonhardum  Fuchfium  in  fiirpibus  depingendis, 
Georgium  Agricolam  in  Metallis  defcribendis,  &  alios  in  alrjs, 
ubi  quid  alicui  occurrebat  iuuareS  quis  non  itidem  princeps,  Ma* 
ximilianum  llvdum  imperatorem,  aut  Albertum  Bauariae  du* 
cem  eiufmodi  ad  uniuerfi  orbis  exornandam  elegantiamet  difci* 
plinas  omnes  illuftrandas  conquirentes,  no  fummo  ftudio  cupiat 
rebus  apud  fe  pafsim  oburjs  locupletaret  poffunt  in  hoc  (ut  dixi) 
priuati  homines  fefe  alterutra  inuare^uanto  magis  reges  princi* 

,  pesc^t  Sumamqj  ad  huc  aliud  exemplu  praeter  noflros  Germanos* 
Vlyfsis  Aldrobandi  Itali,  cuius  in  his  omnibus  incredibili  «ume* 
ro  afferuandisjabor  femper  comendandas  comenda tufq?  mihi  fu 
it  fere  adolefcenti; donec  in  uirili  aetate,ipfe  eum  mufeumqj  fuum 
Bononiae  uifitarem:  tum  certe  omnia  longe  maiora,  quam  ante 
audiueram  meis  oculis  fpecflaui :  uidiq?  eum  in  naturalibus  pror* 
fus  nihil  omififTe,  quin  uel  per  particulas  quaedam,aut  exicca  ali* 
qua  tota  animalia^uel  faltem  ad  uiuum  depicta  (ut  in  pifeibus  fa* 
cereconfueuit)  conferuaret*  Sed  commendent  quae fo  alij  qu an* 
tum  ex  afferuatis  alicubi  multis  rebus,  iucunditatis  accedere  coi* 
loqui]S  principum,  quantum  lucis  harum  rerum  inquifirorum 
commentarqs  obtingere  pofsit.  nam  multi,  qui  in  eiufmodi  ftu* 
drjs  uerfantur,  non  habent  copiam  ifta  colligendi;  multi  etiam 
ftudiorum  gratia  peregrinantes,  non  poliunt  ualde  multa,  fi  mo* 
do  habent,  fecum  circumferre.  V tinam  ergo  fint  plures,  qui  fi* 
muf  plurima  colligere  non  grauarentur.  Ego  equidem  quam 
primum  antiquis  numifmatis  aliquid  tribuere  ccepi,  etiam  a  mo* 
netis  nouis  non abftinui  j  fed  nec  a  materijs  metallorum  &  lapi* 
-  dibus  preciofis,  mox  et  ab  ingeniolis  fculpturis ,  et  artificioffs 
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pleuris»  et  praecipue  ab  animalium  particulis,  et  feminibus,  ber* 
bifqj,medicorum  adiutus  cofuetudine.,coliigcndis  nolui»*  ulla  ipfo 
rum  multitudine  abfterreri ;  quin  quae  pollcm  omnia  colligerem 
ut  plurimis  ftudioiis  non  in  paucis  gratificarer,  omnefep  praefers 
timphilologos,in  rjsdem  coquirendis  incitarem.  Atqj  haec,ut  ues 
rum  fatear,eo  ardentius  quod  indignum  putarem,me  in  hoc  uin* 
ci  ab  aurifabris,pidoribus,fculptonbus,  et  alrjs  fere  illiteratis  :  et 
quidem  primis  annis  Anguffa?  Cy^pri ani  S chilku  ptxihaxoris. 

apparatibus  in  longe  plu 
ribus,quam  ante  colebam  indtabarallidebanp* 


Semina,fru(ftiis,legumina.Infcr.  V.  cv,x  fTngu» 

Ia  faciunt  capfularum  ordines  diffindos.Capfulis  autem  uti  con* 
fueuimus  qualibus  utuntur  gemmari],ubi  pro  ffngulis  gemmis» 
in  folido  Iigno,fingulas  foueas  habent  quibus  inferantur ;  ita  ta* 
men  ut  finguli  alTeres  foueas  habeant  plures,etcuneatim  aliquot 
eiufmodi  afferes  alrj  alrjsfuperinducantur  nos  Germani  totas  cap 
fulas  portanrjedlein  uocamus:  in  his  fi  fint  capacioraforamina 
fatis  multae  materiae  imponi  poffunt:  praefertim  femina  Jegumfs 
na^frumentadapidumq?  fragmenta  minuta.  &c-Nam  ad  frudus, 
qui  etiam  in  uniuerfa  rerum  natura,  peregrini  non  pauci  acquiri 
poffunt, etiam  ex  tabernis  pharmacopceorum  maioribus  capfulis 
et  alferculis,  fubinde  quatuor  combinatis  unde  quadrati  alueoli 
fiunt,  haberi  poterint. 

Gemmsedapidesque.  Infer.  VIII.  Si  quis  hic  igno. 

ret,quam  fit  hoc  ftudiu  referti!  omni  iucunditate,  quamq?  fit  fiu* 
dium  locuples  nominum  uarietate^dhibeat  fanchari!  reruferip* 
rores,  Marbodeum  Gallum,  Pidorem  Villinganum,Conradutn 
Gefnerum  &aIios,obferuetc£  quanta  illi,  et  qualia  etiam  quifeg 
fibi  ex  Plinio^t  alijs  antiquis  autoribus  elicere  nomina  pofsic. 


In  quarta  Clafle. 

Inftrumenta  offidnarumllnfcr .  V.  Equidem  hoc 

teculo  in  his  colligendis,  artifices  Germani  non  pauci  eo  deuene» 
r  runt. 
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runt,  ut  uno  portatifi  fcrinio  ( quod  fermc  unus  homo  Ferre  pof* 
(ic)includere  aufi  fint  omnia  Fabrilia  inftrumenra  quibus  horolo* 
giarius,  faber  ferrarius,  lignariufq? ,  quibus  aurifaber,  ccelaror, 
fculptor  rornatorc^.quibusbradeariusdaminariuSjbombsrdari* 
usetalrj  adhuc  artifices  non  pauci  utantur  Nec  quidem  ita  ut  fin 
guli  aliqua,  fed  omnes  omnia  neceifaria  ibi  reperiant :  modo  ca* 
puh's,acmanubrrjs  paucis  ad  plurima  infirumenta,  arte  ibi  con* 
fuetauti  &diuerfc  adaptare  nouerint.  Ita  decuriae  integrae  fpe* 
tdantur  limarum  rotundarum,  magnitudinediflFerentium,  decu* 
riae  limarum  planarum,decuriaec^  mediatarum.  Item  decuriae  in» 
regrae  rerebdlorum,caeftrorum ,  malIeorum,et  omnium  aliorum 
inftrumenroru  neceflanorum.  In  quo  genere  animaduertf  quam 
iucundum  fit  artifices  fingulos  uifitare  ,  eorum  opera  miranda 
contemplari,et  quando<$  nomina,  Germanicacum  Latinis con* 
fercnda,ec  accommodanda  perueftigare.  Plurima  autem  eiufmo* 
di  fcrinia  omnis  generis  inftrumentis  infarsa  fic  infirui  folere, 
teftimonio  fit,quodnOn  pauca  quotannis  exnoftris  hifce  terris 
inHifpanias  ufqj  fictranfuehantur.quemadmodum  ab  Antonio 
J^airing.  mirifico  fiudio  principibus  comitibufq?  Hifpanis  Fcio 
procuratum.Monftrauiautem  etia  in  his  inftrumentis,per  fcrinia 
ciftasq?  difponendis>quomodo  ex  aliquo  tali  fcrinio,aut  cifia  ad 
miniculo  ualuarum  excurrentium,aut  aliarum  tabularum  plica* 
bilium3omnia  infirumenta.pulchre  difpofita,in  momento  ad  ali* 
quem  parietem, aut  fuper  menfam  ufui  adaptari  pofsint,quomo* 
doq?  iterum  in  eam  aeque  repente*  &  commode, ut  alterutrum  mi* 
nime  fricenthebetentue.reponi  queant.  Id  autem  non  aliud  eft, 
quam  ut  habeantur  ualuae,  uel  thecae  eiufmodi,  qualibus  in  phle* 
botomis  Germanorum  fecum  gefiandis  chirurgi  utuntur  dum 
quidem  theculas  libellorum  infiar  habent  ferico  uillolo  fuffultas, 
et  uncinatis  tigillis  diftin&as,  per  quae  fingula  infirumenta  ab  al* 
teris  modice  feiunda  haereant,fixacp  confidant. 

Tela  gentium  peregrinarum  .Infer.  VIII.  Arma 

refero  hic  qnoq;  diuerfifsimi  et  commodifsimi  ufus;ad  peregrina 
cum  nofiris  ct  uecera  cum  nouis  examinandum.  Hic  erunt  etiam 
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il!,aqua?  ex  antiquis  monomachrjs,  et  pugnis  auorum  noftrorum 
memoria  afieruantur,ut  quidem  nihil  eiufmodi,  etfi  dudum  ob* 
foletum,  a  nobilitate  etiam  noftri  temporis  debet  ignorari:  imo 
ad  omnia  tradanda,qua'm  promptifsima  et  exercitatifsima  debet 
inueniri.  ut  nihil  tam  antiquum,tamnouuminter  aulicos,  ubi  fi 9 
mul  multihabitant,proferri  pofsit,ut  no  afsint,qui  ex  quolibetge 
nere  aliquid  faltem  pertradartnt,ufurparintq;.equidem  in  his  ip« 
fis  nihil  fuerit  tam  rarum, tamqj  percgrinum,quod  nouiflfe  no  fu* 
'am  quoque  afferet  utilitatem.  Iaculandi  aute  ars  nunquam  debes 
bit  praeteriri:  in  qua  ex  promptuario  noftro  inuenies,  necp  id  oms 
nino  nouum:  et  ex  baliftis  g!obos,ct  c  contrario  ex  bombardulis 
fagittas,in  fuum  quendam  ufum,  iaculari  qu  ofdam  adinueniffe 
ct  introduxiffe*  * 

V eftitus  peregrini.  Infer.  X.  ibi  admoneo  etiam  mi= 

v  nutarum£ormuIarum,inftarpuparum:quales  folent  inter  fe  regia 
nae  ac  principes,  ad  peregrinas  ueftes  exterarum  nationum  pul= 
chre  examinandas,  aliae  alijs  tranfinittere,  cum  quibus  quandoq* 
ipfi  gentium  mores  occurrunt  obferuandi :  dum  in  rjs  pupis  c3t= 
primitunquis  habitus  domi,  forifq?:  quis  hyeme,  5l  aeftate: :  quis 
in  templis, Sc  conuiurjs :  quis  nuptiali,aut  lugubri  tempore:  prae* 
fertima  nobilifsimis  adhibeatur.  Accidit  et  ueftitu  domefticum, 
apud  principum  filias, fibi  ufitatum  in  memoriam  quandam  dius 
turnam  minutisformulis  afferuari.cuius  generis  quiderr^cum  exs 
ili  et  plurima  argentea  fupelledile , habebantur  apud  Dominae 
Annae  duciffaeBauariae  etAlbertifui  charifsimi  coniugis  filias, 
Mariam,&  MariamvMaximilianam,  aliquot  centuriae,  et  maio¬ 
re  adhuc  numero,  apud  neptes  duciflse  matris,  ex  Mechilde  filia 
marchionifia  Badenfe,  Iacobenet  Salomen,  quae  domefiicorum 
officiorum  et  adionum  tanto  ordine  diftinguuntur ,  ut  quiftp 
fingula  infpiciens,  omnia  regiae  cuiufdam  conclauia,  et  porapafc 
aulicofqj  mores  ad  unguem  tenere  uideatur.  Sed  £>C  peregrina¬ 
rum  telarum  particulis  afferuandis  licebit  aliquos  inter  haec  des 
ledari* 
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Pi(flurac  oleaginis  coloribus,  item  Pi<flunc 

queis  coloribus.  Infer  J.et.  II.  Non  debet  hic  praeter  iri,  ’ 
quin  edoceantur  optimi  patroni,  quantopere  fuum  in  honoran* 
dis  illuftribuspi&uris  amorem  declarauerit  VVilhelmus  Baua* 
riae  dux  pater  ducis  Alberti  prudentifsimus,  et  pacis  amantifsi* 
mus  princepsmam  in  hortu  fuum  Monachienfem  maiorem  ,prae« 
ftantifsimorum  in  Germania  pi<fiorum,fingula  opera  mirifice  eo 
rumingenrjs  excitis,dum  fingulis  certarum  tabellarum  magni* 
tudinem  tranfmitrit,contentione  quadam  honefta  pingi  curauit, 
quas  adhuc  quidem  fumma  cum  ueneratione  homines  peregrini. 
Monachium  fummo  cum  defiderio,ob  urbis  amoenitatem  perla* 
ti,  contemplantur  admiranturep.  Atc£  ita  amor  ille  rerum  prae» 
ftantifsimarum  artificiofarumq?  propagatus  eft  etiam  in  eius  fili* 
os,atc£  nepotes:  hos  autem  nepotes  ne  hoc  loco  praeteream,  du* 
ces  inquam  V  Vilhelmum,Ferdinandum,et  Frneftum,  ut  omni* 
bus  rebus  alrjs,  quae  principes  regiae  uir tutis  obferuantifsimos, 
ingenio  excitatifsimos  fequi  decet,  ita  et  literarum  et  dodafsima* 
rum  pi&urarum  promotores  benignos,  fummopere  debeo  hac 
aetate  admirari  at<y  laudare:  cuius  rei  certifsimum  exemplum  ex* 
titit,quod  ipfedux  VVilhelmus  uirtutum  praeitantia,  et  corpo* 
ris,iam  ftatura  heros  eximius,  fua  manu/tylo  celerrimo,  etiam 
fere  ante  adhibitum  magiftrum,  ornate  pugnas  exemplacp  hifto* 
rica  praefiantifsimapingeret,et  in  cupreis  laminis  exararet.  Quem 
quia  ftrenue  in  omni  exercitatione  liberalifsima  et  celfifsimi  ani* 
mi  conatibus  imitantur  eiufdem  fratres,  maxime  Ferdinandus 
geographicis,Erneitusfacrisdiligentius  inuigilando,dignum  eft, 
ut  omnes  imperq  principes  ipfi  Alberto  tanto  parenti,  tantos  fi* 
lios  fumme  gratulentur. 

Imagines  ex  a?re  impreflse*  Inlcr.  III.  rgnorabunt 

forte  aliqui  fiudiofi,  harum  peculiarem  folere  inftrui  bibliothe* 
cam  quam  promptuarium  imaginum  uocari  receptum  efi,id  er* 
go  iam  ex  fubfcquentibus  titulis  funt  deprehenitjrh  Quamuis  ut 

facere 


Digrcfsio*  THEATRVM 

i  *  -  -  '  r 

HCS*  facere  folent  perfpicacifsimf&  prudentifsimf  qu%,non  In  libros 

illa  compingunt,  quae  in  fuo  genere  magnis  paginis  fola  impri* 
muntur,  fed  perpetuo  Iocuplecando,in  latifsimis  thecis  expanfa, 
fub  certis  fuis  titulis  conferuant,  ut  intra  folutas  membranas  luis 
infcriptionibus  difrindas,non  aliter  ac  fingulos  libros  continens 
ac  tantum  &  quibus  non  ed  animus  fua  amplius  locupletare,  fe* 
mei  certis  clafsibus  annumerata, et  copada  in  libris,  inter  haec  re* 
ponunt.  Subinde  ergo  huius  inftituti  fafciculi  et  materiae  a  dili= 
gentioribus  patronis  adeo  augentur,utquam  plurimarum  difci= 
plinarum  ex  his  folum  imaginibus  cognitio  acquiri  pofle  uidea* 
tur,plus  enim  quandoc^  praedat  memoriae  infpediofolum  ali* 
cuius  pidurae  quam  diuturna  ledio  multarum  paginarum.MuI* 
tum  ergo  paulatim  per  has  literis  commodabitur,ii  modo  ficper 
gant  Belgici  atq;  airj  pidorcs  atq?  fculptores  orbem  noftrum  fuis 
operibus  locupletare.  Vt  autem  hic  ad  omnium  eorum  qui  haec 
coIunt,ud!itatem  liberius  digrediamur,  piduras  omnes  hactenus 
in  regiones  &  titulos  fuos  dc  didribuimus.  In  prima  regione  fut: 
Primo  Biblicaehiftoriae.  II.Noui  tedamenti  hidoriae.  III.  Apo* 
ftoli  &  Euangeliibe.  IIlLSandi  et  fandae.  V. Theologicae  in 
uentiones.  VlChridianorumhidortae.VII  Miracula.  VIII  Ex 
peditiones.  IX  Effigies.  X.  Genealogiae.  In  Secunda  regione 
funt.-Primonaturalia.i  animahajdirpes^natomka&c.  II.  Phi« 
lofophicaeinuentiones.  III  Difciplinarum  Sc  mathematicae,arti* 
ddorumcp  chartae.  III l  Muficae  chartae.  V.  Hidoriae  atiquae  pro 
fanae»  Vl.Poeticaet  amores  deorum  VII  Ludicra  er  impu* 
dica.  VIII  Spedacula  et  triumphi  antiqua  pieraq?.  IX. Ritus 
noui:  uenationes,  geftus,fefta,  exercitia  gladiatorum  , et  artifi* 
cum  diuerforum.  X.Veditus  &  habituspidi.  XI  Infignia  fa* 
miliarum.In  tertia  regione  funt;  Primo  Geographicae  chartae.il. 
Profpedus  regionum  Ill.Vrbes  pidae.  IIILAEdificia  et  archi* 
tedura.  V.  Antiqua  monumenta.  VfNumifmata  antiqua  et 
noua.  VI L  Machinae  et  naues  VIII.  Fabrilia  IX.  Supellex  ua* 
ria  X.  Vafcula.  atqjhaec  omnia pida.  XI.  Ornamentorum  for= 
mulae.  diuerfifsimc  etiam  pidae .  Hadenus  tituli  principales.fed 
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multi  in  fpccies ,  atq;  adeo  nobis  in  thecas  plures  fubducidun« 
tur  nam  biblicorum  facio  fatis  grandes  fediones  tres,  aut  quatu* 
or ;  diuidendo  in  biblica  priora,  biblica  mediajbiblica  poftrema, 
et  biblica  in  libris  lingulis  fcparatim  editis.  Sic  diuido  noui  tefta= 
menti  iamgines  in  Natiuitatis  piduras,et  ei  proximas :  in  euan* 
gelia:  in  pafsionemjec  pafsionem  fecuta:demum  in  ada  Apoftos 
lorum, ec  apocalypfim  poilmodum  funtapud  Apoftolos  et  E* 
uangeliftas  formulae  etiam  Saluotoris,  Trinitatis  &iVlarix  apo* 
theofis»  Itemlic  diuido  Geographicas  chartas,  nec  quidem  im¬ 
pedire  quenquam  debct,quod  iint  fegregarx  hic  grades  mappae, 
quae  in  tigillis  expanfx  parietibus  forte  appenduntur,aut  alias 
maximae  uolutae  apparent  cum  illae  in  peculiari  inferiptione  the= 
atri  maneat,diuido  inquam  has  mVniuerfales,  in  Marinas,in  Eu 
ropeas, in  Germanicarum  regionum  chartas,  in  regnorum  tabel* 
las,ut  Iralix,  GalIix,Hifpanix, Anglix,  3tc.  V bi fub  fuis  undic$ 
regnis  etiam  adiundx  infulae  intelliguntur.  Ornamenta  quoc£ 
diuido  in  thecas  plures :  ut  in  ornamenta  dida  Frondofa :  ut  in 
ornamenta  dida  Compartimenta:  ornamenta  dida  Grotefca, 
ornamenta  dida  Belluata*  Item  alia  tropheata,  frutico fa,mixta. 
&c. quomodo  faltem  diuifi  inter  imagines  Illmi  principis  Alber* 
ti  Bauarix  ducis,qui  horum  omnium  maximam  copiam  pridem 
adhibito  MathiaSchallingconquifiuit.  Ita  de  urbibus  pidis  fa= 
cile  eft  ei, qui  colligit  qux  ufquam  prodeunt  omnia,  animaduer* 
tere,quod  thecas  faciant  plures;  quas  ad  rationem  Geographia 
carum  chartarum  pulhrc  nouerit  feparare* 

Genealogias  vndequac^  amplissimae .Infer.  V* 

Si  quis  hic  forte  ambigat,  quare  iterum  gencalogix  ponantur, 
cum  iam  ante  clafle  prima  occurrerint  aliqux;  &  alix  iterum  nos 
minentur  in  toto  imaginum  promptuario,fub  inferiptione  tertia 
dafsis  primae;  ubi  funt:  IMAGINES  EX  AERE  IMPRES* 
SAE.  Sciatur  de  priore  inferiptione  rationem  reddi  in  digrefsio* 
ne  omnium  prima. fubtitulo  TABVLAE  SACRARVM  dCc* 
De  co  uero  quod  inter  titulos  promptuarij  imaginum  ex  xreis 
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laminis  cufarum,etiam  genealogiae  ponuntur;  fciendum  eft;  eaf» 
lum  ibi  locum  habere,  quae  inter  folida  folia  cxplicatim  iacentia 
difpenfantur.  reliqua  enim  quae  combinantur.uel  in  tigillis  expa- 
dutur  uel  in  longis  uolutis  recondutur,referri  recflifsimc  ad  totft 
theatrum  Similis  eft  ratio  Geographicarum  mapparum,  apud 
quas  etiam  hoc  fere  modo, fed  latius  fumdigrelTus:  quod  etiam  a 
me  petitu  fuit  /uperioribus  annis  cum  in  airjs  locis  tiim  Venetas 
ubi  uiri  do&i  manuferiptum  exemplar  theatri  noftri  cofpexerunt* 
✓ 

Infignia  nobiliuhi  familiarum  .Infer,  VII.  De  Ius 

admonebo  alio  loco,  quomodo  per  fingulos  imperij  circulos,  et 
ducatus,  archiepifcopatus,  SCc,  familiarum  infignia  colligidebes 
ant :  cuius  rei  interim  exemplum  fit  praeter  ea,quae  ad  latera  in  ge 
ographicis  mappis  aut  calendarrjs  quandocp  apponuntur,  perue* 
nufte  in  Belgio  aedita  aquila  imperij  membrorum  infignia.  conti» 
nens. .  ex  aereis  formisimprefla,  Item  Hannoniae  procerum  et  no» 
bilitatis  uniuerfae  infignia  in  latifsima  charta  ex  aere  imprefla  .* 
VViritzburgenfiumnobilium  feu  Francnoiae  Orientalis  charta 
minus  lata.  Maiori  iterum  forma  extant  nobiles  quondam  tabulae 
rotundae  apud  Angliae  regem,cuminfignibusannotati,  quam  fo* 
Ium  a  Petro  Obernburger  Alberti  principis  confiliario  antiquifsi 
mam  nancifci  potui  Laudabilis  in  hoc  ftudio  irrepfit  confuetudo 
infignia  amicorum  cum  inferiptis  fymbolis  in  certis  quibufdam  Ii* 
bellis  colligere ;  3c  quidem  meas  chiliades  infignium  exeiufmo* 
di  libris  faepe  adauxi,ut  hic  nuper  quoq?  egregie  ex  libello  Hein= 
rici  aTaufkircha  inHoherain  nobilifsimi  uiri,  cum  ex  Galliain 
patriam Bauariam  redrjffet  in  quo  utinam  reliquam  nobilitatem, 
quae  quandoq?  torpet  otio,  fatis  fccliciter  incitare  poflena. 

SententicE  et  Gnomar.Iiifcrip.  IX.  inliispafsimitt. 

feribendis  uelim  Germanos  heroes  paulo  efie  liberaliores,  cum  in 
*is  maieftas  aliqua.efte  pofsit,praeter  alia  commoda  multa.  Si  qui 
*rgo  non  nouerint  Romanarum  antiquiratumdiuerfi  ufus  inferis 

ptiones 


CLVIC  CHEBERGI 


ptiones  imitari, quae  fingulae  offerunt  certe  mfuo  genere  alquid 
accuratum,  fequantur  fanc  philofophos,&  fcriptores  diuinos  plu* 
rimos,qui  non  obfcurc  i  n  uitae  difciplina  Jnumera  ad  hoc  fuggef 
fere:  aut  imitentur  eos,  qui  in  monafterrjs  undic£  ad  poftes  fent5* 
tias  infribere  confueuerunt.item  praeceptores  Bohemos,  qui  natu 
ra  flrudurae  fuae  moniti  fcholarum  &  conclauium  undiq;  maceri* 
as  trabescp,  tigillis  leuigant,  inc£  earum  patulis  iamq;  folidatis  cos 
miffurisundic^fencentiasmaxima  eleganda infcribunt*  Theatra 
uero  aut  promptuaria,  quae  ego  principibus  prodo,in  fuis  paries 
tibuspoterint  ad  tabulas  omnis  generis  extendedas  habere  circu 
circaiufoemagnitudmis  ualuas,quse  hic  ut  folet  in  altaribus  plerif 
fieri,aperiatur;  ut  bis  terne  faciem  nouam  offendant. Interius  er 
go  fuerit  aliqua  rerum  clafsis:ut  effigies,  &  pidurae  oleaginis  co* 
loribus:  in  medio  forte  genealogiae  fpedaculacp  aliqua:demu  ex* 
terius  forte  mappae.urbes,  animalia  5cc .  aut  aliae  fimpliciorcs  pi* 
edurae  expeditionum  ac  profpeduum  in  telis  aqueis  coloribus  de* 
pidae:  V  c  quotiescunq?  infpcdor  aliquis,  piduras  externas  circu* 
eundo  perluftrarit.reuerfus  ad  principium,fadem  inueniat  nouar 
famulo  aliquo  interim  parietum  ualuas  obuertente.  atep  ita  de  re* 
liquis  Nili  &  cortinas  aut  uelamina  lubeat  circumducere,quae  Sc 
ipfe  non  nifi  aliquid  theatro  conueniens,  aut  eruditum  debebunt 
continere:  nam  an  Sc  feripturae  aliquae  cortinis  inferibi  debeant  ia 
non  differo. Delectabitur  autem  etiam  hic  forte  aliquis  feripturae 
uarietate:ut  in  his  inueni£dis  Germani  non  funt  inconditi,eas  ad* 
miferim  quidem  diuerfifsimos  proferrfita  tam£,ut  totidem  ferip 
turae  Romanis  literis  fadae,  reliquis  quomodocunq?  uariantibus, 
tanquam  per  uices,  interponerentur^ut  JLadnis  praecipuus  honos 
relinqueretur* 

Repofitoria  vndicp  in  promptu.  Inicrip.  X. 

Hic  fut  onia,quae  quoquo  modo  feruire  debent  rebus&  materijs, 
&C  imaginibus  praedidis*  Primo  it atp  fut  maiora  coditoria,quae 
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moxinfe  recipiunt  minoratae  quaeuis  ferinia  portatilia,  par* 
uafqj  fifcellas  quales  fere  fub  ipfa  inferiptione  nominatur  ac  plu* 
ra  forma  folumdirFerentia  poiTent  excogitari.Suntcj;  inter  mino* 
ra  praecipue  confiderandae  capfulae  gemmansc,qux  fubinfcrip* 
tione  quinta  clafsis  tertiae  dicuntur  ubi  S£MINA,FRVC  F  VS 
LEGVMINA  inter  digrefsiones  explicantur,  funt  ec  ibi  nomi» 
nati  alueoli,  qui  fere  apiarios  alueolos  imitati  uidentur;  quorum 
itidem  quam  plurimi  diuerfoe  capacitatis  funt  coniundim  in 
promptu  habendi.  Deinde  funt  in  praefirnti inferiptione  nomina* 
taarmariola,ad  formam  arcuum  triumphalium^  turriculoru, 
8t  pyramidum :  ea  igitur  erunt  eius  folum  forte  molis,  ut  baiuli 
duo  geftare  unum  queant  Alioqui  hic  no  nocebit  etiam  antiqua 
templa  rotunda  &C  alia  imitari,itemq$  theatra  atq?  adeo  ipfa  orbis 
miracula  prifeis  temporibus  celebrata,  quantum  ex  eruditorum 
architedorum  ingenrjs  delineari  poterint ;  dummodo  iinc  ita  co* 
cauahuic  ufui  comparata,  ut  eorum  aliquae  partes  depromi,  aut 
aperiri,  ac  denuo  recludi  pofsint ;  quo  recipiant  in  fe  ea  omnia, 
quae  eis  recute'  afsignaris :  omnino  uero  ut  armariorum  pulchram 
fuggerant  uarietatem.  Ea  quidem  orbis  miracula,ut  funt  a  diuen* 
fis  diuerfc  enumerata^  audiore  tandem  numero  prodita  (Bap* 
tifta  Mantuanus  enim  inter  ea  templum  Solymorum, &  Romana 
theatra  praecipuehabenda.carmini  alicui  fuo  inferuit )  obiter  ad 
feptern  Plenetas  aftringendo,  quxuis  occurrentia  indubitate  ta* 
men  pro  eis  agnita  referemus.  Itaqjfub  Saturno,  funt ;  pyrami* 
des  AEgyptij,  Maufolea  quxcunq?.  fub  loue:  templum  Dianae, 
fimulachrum  Iouis,&  regia  Cyri  fub  Marte :  muri  Babylonis* 
fub  Sole:  arcus  triumphales, et  coloffus  Solis,  fub  V encre :  horci 
penfiles  Thebarum,  fub  Mercurio  turris  Pharia  nodiIuca,et  in* 
gentia  theatra  Romana,  fub  Luna :  thermae  Diocletianx,  St  a* 
lix,St portus  maximi,  naualiaqj.  Quod  autem  nouoru  orbis  mi* 
raculorum  inftituendorumprimusautorexortus  fi  t  princeps  me* 
us  Albercus  dux  Bauarus,fuper  libros  facrarum  imaginum  pri* 
uatim  principi  aliquot  chiliadibus  manu  Iohannis  Muelichrj  Mo* 
nachieniis  pidis,mihi  uideor  non  tenuiter  attigiiTc.  cui  accidet  ii* 
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los  uidere.ob  cos  ipfos  tlieatrum  miraculofum  putabit  magis  ce* 
lebrandum.  Caeterum  ipforum  repofiroriorum,  &C  quali  iiafcus 
lorum  acthccarum  (it  etiam  mentio  fere  principio  inter  Admo* 
nitioneSj&fuper  fecunda  clafTe  Infer.  tertia,ubi  FABRILIA 
ARTIFICIOSA  OPERA  explicantur.  Sed  et  his  omnibus  IT 
parietes  cum  excurrentibus  uakiiS,in  digrefsione,  quae  iam  iam 
prxcefsitindicatis^accedant^habebis  facile  omnia,  quae  ad  repo* 
iitoria  ct  loca  theatri  pertinere  uidebuntur. 

Hadtenus  ergo  digrefsiones  quas  icfeo  peculiari  adieci  loco,nc 
infcriptiones7quas  concifas,  et  fuis  quafi  limitibus  circumfeptas 
efle uolui, ullis  liberioribus  digrefsionibus  fcedarentur.  Atcp  in 
hoc  forte  habebunt  aliquando  quod  imitentur  rj,  quia  nobis  de 
ratione  feribendi  libros  aliqua  expediant. Sed  &  rjdem  agnofeant 
fludiofc  id  factu  efle.quod  hic  in  angulis  externis, feu  marginibus 
fuperioribus  uocabula  paucula,de  rjs  rebus  ,  quae  in  occurrentibus 
paginis  continentur  afTcripferimjquae  etiam  uariant.ut  aut  femel, 
aut  bis  in  patulis  libris  pro  rei  necefsitate  apponatur  Dum  enim 
coronidalis  titulus. id  ell,ea  infcriptio.quae  in  fupremo  eft  paginae 
fpacio,  non  debet  carere  principali  titulo  totius  libri,  aut  etiam 
nomine  autoris  (  quod  prodefl  ad  libros  quomodocunq?  diflolu* 
tos  facile  colligendos)  hi  faltem  anguli  adminiflrenc  paginarum 
argumenta;maximc  ubi  non  funt  cradlationes  in  capita  diftribu* 
ta ;  aut  ea  capita  funt  adeo  prolixa,  ut  pagellas  uoluendi  non  fla* 
tim  quocficae  materiae  occurrant.  Patior  autem  typographoshu* 
iufmodi  marginales  titulos  fuo  quodam  modo  concordantiales 
titulos  uocare;  modo  a  coronidalibus  titulis  in  medio  fitisdif3 
cernantur*  Porro  non  omnes  etiam  inferiptiones  fumpfimus  ex* 
plicandas,  quod  lingulas  pertradlandi  aut  dilatandi  nunquam  ff* 
nis  effet  futurus,  fiquidem  ea  adfunt  omnia,quee  uniuerfa  natura 
comprxhenclit,  qux  omnes  libri  docent,  quae  totauita  humana 
fuggerere  poteft:  nulla  enim  difciplina  difei,  nullum  artificium 
conhderari,  nulla  uitse  conditio  mente  concipi  potcfl,  quae  noa 
habeat  hic  fua  fundamenta,inftrumenta,adiurnenta  documenta* 
Ei  igitur  candidato  cui  in  eiufmodi  theatro  quale  utiliter  fundari 
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iam  confutui  ,uerfari  aliquandiu  concedetur,/!  rebus  pr  oefentibus 
omnibus  afcripta  fua  nominaCIoco  <5 C  linguis  ubi  uerfandum  eric 
neceflaria)  intuebitur,  fi  ad  quas  delegerit  clafics  redteintelligen* 
das  non ucneric plane  rudis, fed  quandam  difeendi  methodo  iftru 
d:us,hicquae cognata,differentia,contraria, aucin  reliquo  fubies 
&oconfideranda  examinarit,abeffe  nonpoterit.quin  breuifsimo 
tempore  fine  magno  labore,  8c periculis  moIefirjsc£,  quae  alloqui 
in  peruefiigatione  rerum  tollerandae  forent,  incredibilem  omniu 
rerum  peritiam,&  diuinam  plane  prudentiam  acquirat.Nam  dir 
reliqua  omnium  difciplinarum  communia  inilrumenta  fint  libri: 
hic  ex  obtutu  pi<fturarum,ex  inipeAionc  materiarum,  &  appsra» 
tu  inftrumentorum  uniuerfitatis,  quibus  mox  pardtoriae, tabulae, 
Merae  fynopfes  habendae,  fubferuiunt,omnia  fiunt  apertiora arq? 
dilucidiora,  quainuis  nolo  hic  etiam  obticere  arithmologias,  ad 
hanc  rem  carmine  collecflas  pertinentesrfi  &c  illae  adhibcbutur,qua 
tum  allat  urae  fint  hic  emolumenti.  Tai  es  quidem  Gcrhardi  Faufii 
ante  aliquot  annos  non  paucae  uifae  funt,&  iam  prodeunt  fublde 
Antucrpiae  non  paucae  ab  Hadriano  Iunio,  apudipfas  imagines, 
8c  hic  Monachrj  Graece  a  Petro  Cortoneo  ducis  medico  ac  philo» 
fopho  cuius  generis,  potifsimum  tamen  Latina,  duodecimum  in 
annum  (ex  omnium  aetatum  poetis)colIigo,ut  non  iam  chiliades 
fint  exemplorum  fubinde  ad  certam  rem  pertinentium:  fed  myri» 
ades  potius  non  paucae.  Vt  autc  non  eft  mei  inftituti  haec  omnia 
ad  ungucmdeclarare,ficetiam  ulterius  nolo  dignioribus  elogrjs 
totum  infiitutum  theatri  commedare.  Illud  enim  cuilibet  ingenio 
foprincipi,ac  optimati,&  Iiterato,quando  rerum  aliquam  copia 
collegerit,  aut  fatis  rem  totam  confiderarit,  faciendum  relinquo* 
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orum  fapientiac  exornatores.fundatorefq?  bibhothccarumdiucr* 
fa  fupellecdilc  indru&arum.  tum  ad  omnes  materiarum  unia 
ucrfitatis  colledores,^  antiquitatis  patronos5quos 
Hubertus  Goltzius  in  fuo  Iulio  Caefare  nomi» 
nauit.  Sam.  Quicchebergus* 

Raeter  hoc  quod  hifce  noftris  theatri  artificiofa* 
rum  rerum  inferiptionibus^omnes  optimates  et  no 
bilifsimos  quofq;,cupiamad  fimilia  fundanda  prae* 
cipuealedare,  plane  etiam  meum  inditutum  ed, 

_ L  ut  pofsintin  poderum  eiufmodi  mecoenatum,  ec 

magnorum  obferuarorum  per  regna  Europae cathalogi  adorna* 
rhqualesde  antiquitatis  cultoribus  prodidit  Hubertus  Goltzius 
Brugis  Flandrorum3aut  quales  de  illuftribus  Germanis  hifce  an* 
nis  indruebat  Heinricus  Pantaleon  Bafileae  Rauracorum. Hoc  au* 
tem  quomodo  redifsime  aggrediendum  iit  exempla  hic  quaedam 
breu iter  in  medium  afferrendaputaui^quibus  niti  coueniret  At* 
tlgam  autem  iam  principaliter3ubi  potero  ipfos  Antiquitatum  cui 
tores,ut  Godzius.mominabo  qui  occurret  bibliothecarumfunda* 
tores; demum  eos  qui  funr  promptuariorum  imaginum  ex  aereis  la 
minis  aut  aliter  proditorum  exornatores: omnino  autem  etiam ma 
teriarum  uniucrdtatis  collectoresmamreliqua  dudia  apudhaccfu* 
binde  concurrunt.Et  quidem  ut  initium  ante  omnia  longe  iliudrif 
limum  firmam  a  nodro  imperatore  Maximiliano  fecundo  .*  ed  e- 
quidem  is  teftimonio  etiam  principummultorumomnisornatus, 
q  uem  huius  mundi  profert  najrara  maximus  obferuator,et  promp 
tuarrj  rebus  pulcherrimis  refertifssmi,  eximius  exornator,  ut  eum 
ad  hxc  tempora  decoranda  ipfa  natura  fumme  in  rebus  nouis  ef= 
dorefeens  potifsimum  enixa uideatur.hic  equidem  rebus  maximis, 
utilifsimis  et  admirandis  haedenus  ferrper  deditus3ad  huc  quicquid 
temporis  a  Chridiani  oi*bis,et  facri  impercet  regnonl  fuorumgu 
bernarione  ad  rcfpirar.dll  habee  reiiquumjiibentcrj  hberaliter 
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admodum  confert,in  ijs  audiendisac  fouendis,quos  plurimarum, 
nrilifsimarumq^artiuminuentores,  ac  cultores  agnofrit,  aut  uf= 
quam  terrarum  poteft  indagare»  Atqj  hinc  tot  thefauri  paterni 
auctiores  redditi, tot fcriiiia  antiquorum numiTmatum  locuples 
tata,tot  libri  depictarum  fiatuarurn,monurncntorum,  inferiprio 
num,diuerfae  fupelledilis  ct  uafculorum  ex  ruinis  erutorum :  tot 
imagines  elegantifsimae  a  prseftantifsimis  piAoribus  proditae  tot* 
qj  res  miraculofae  tanta  cura  conferuatae.quarum  ucl  Ulmus  prin¬ 
ceps  Albertus  Bauariae  dux  Dominus  meus  diligentifsimus  com« 
mendaroreffenon  intermifit,  quaecp  omnes  plane  infpeAores  in 
fummam  perducere  debeant  adrnirationem.Quemadmodum  au 
tem  Maximilianum  Imperatorem  fuum  fratrem  in  antiquitatum 
{tudio  imitatos  fumma  cuna  gloria  recenfuit  Goltzius  nofter  Fer 
>  dinandum  et  Carolum  Archiduces  Auftrix  filios  Ferdinandi  im* 
peratoris:  ita  quidem  ego  innatam  eis  omnium  pulcherrimarum 
rerum  inquifitionem,  et  artificioforum  promptuariorum  funda* 
tionein  longe  illuftriori  encomiopoffum  afsignare,  quorum  eti= 
am  promptuaria  digna  forent.ut  lingulis  libris  defcriberencur  et 
pofteritati  commendarcntur-Pergam  autem,et  ad  alios,faltem  in 
Germania  fummos  uiros  ex  Goltzio  rcferendos,quamuis  forent 
in  diucriis  Europae  locis  reges,  principes  ac  alrj  praritantifsimi  ui= 
ri,  res  diuerfas  excolentes ,  fuam  quoq;  gloriam  promeriti,  cele¬ 
brandi  :  quod  etiam  non  difficile  effet,in  tanta  inferiptionm  titu* 
lorumq? copia,  fed  hocintam  exili  epifiola  minime  licet,  quare 
moderari  etiam  oporruitinferiptionum  uarietatem,  ne  defingu* 
Iis  omnino  exempla  afferrentur.  Equidem  fi  ad  principes  eleAo* 
res  imperij  quafi  diftindtos  reges,  pontificefq?  progredi  conueni* 
ret,quorumfeptem  hoc  tempore  uiuentium^ut  frequenti  confpe* 
Au  frui  accidit  gratifsimum,ita  multo  iucundifsimum  fuit  ftudia 
corundc  perueftigare:  haberem  in  lingulis  quam  plurima  ad  claD 
fes  noftras  pertinentia,quoe  nullo  modo  forent  breuibuselogrjs 
praetereundadiabereminquam  inDaniele  Brendelab  Homburg 
archiepifcopo  Mogunrinenfi,  quem  exoptatum  imperij  parem 
tem  uocarefoIeo,etin  Iohanne  dcLeien  Treuerenfe  quemantif* 
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(litem  imperrj  fummae  authoritatis,&  prudetiae  agnofco,quae  ob 
redituras  ab  utro$  Academias,literarumty  apud  fe  utrobicp  reuo 
catum  cultum  dignirsime  celebrarem.de  ipfis  enim  dici  debet,eoa 
hoc  modo  longe  prxclarifsima  fapictiae  theatra  funda(Ie;fed  quia 
his  rebus  feriptam  quandam  hiftoriam  deftinaui,  longe  narratio* 
ni  hoc  tempore  puto  fuperfedendum. Quoniam  autem  de  his  du* 
obus  obiter  haec  attingo,etiam  in  Friderico  comite  a  V  Vidaelec 
tore  5c  archiepifco  Colonienfe  nunquam  omitti  debet,  (quemad* 
modum  Goltzius  in  eius  anteceflore  comite  Manffeldiano  com» 
mendauit)  antiquitatis  (ludium  huic  etiam  deputatum,  adeo'q;  U 
demi  antiquarum  familiarum  obferuationc  extenfum,&  in plu=» 
rimorum  librorum  colleAione  confirmatum, ubi  cum  accedit  op 
tima  gubernandi  eleAoratus  fui  forma,facile  reliquae  uirtutes  pia 
ne  heroicae  poftut  dignifsimis  elogqs  dilatari. Habeo  denifp(  omif 
fo  iam  rege  Bohemiac  imperrj  eleAore,quiidem  Maximilianus  fc 
eundus  Cxfareft)  quod  in  Friderico  Palatino  eleAore  contefier 
oculatus,  nam  antiquitatum  mufea  fuma  indudria  ab  Othone 
Henrico  pridem  Haidelbergx  inftituta,  ab  hoc  principe  pulchre 
expoliuntur,colunturq?,  idemfy  5c  artificio Cx  druAurx  plane  res 
gio  fplendent  apparatu,  neminem  autem  efle  uelim,qui  non  hic  (i 
bi  rerum  naturalium  copia  prorfus  admirabilem  proponeret  con 
templandam.  Delapfus  tandem  adIIImos  principes  Auguftum 
Saxonix  eleAorem,&  Ioachimum  eleAorem  Brandeburgenfem, 
dicam  breuiter,  fed  quod  erit  omni  plaufibile  nobilitati,  in  hoc 
(quantum  ad  theatri  titulos  no(lros)occurrit  officiorum  imperrj 
&  genealogiarum  (ludium  fumme  approbandum^nillo  nominii 
cqueftris  nobilitatis,  &  infignium  eorundem  colligendorum  exci 
cata  induftria;digne  femper  in  nodro  theatro  coliaudada.  quibus 
fi  non  difpliccant,qux  his  de  rebus  fum  in  poflerum  collaturus,ul 
terigs  exornandi  orbis  noftri  fuerit  ianu^  patefaAa.  His  autem,, 
omnibus,  quia  hic  fatisfacere  non  datur: alio  aliquantifper  diuer» 
tere  oportobit.  &  quidem  non  abfolutum  aliquem  cathalogurm 
hic  conteximus,  fed  quaedam  tantum  exempla  confe  Aamur ,  cx 
ijs  potifsimum  locis  ubi  in  fuperiore  Germania  paulo  diutius  uer* 
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fati  fumus,  utpote  ex  Bauaria,  Sueuia,&  Franconia,  donec  liceat 
undiq;  uiros  dodos  &C  artifices  orbis  8c  feculi  noftri  praeclaros,  fuis 
principibus  aut  regionibus  fubiundos  amplifsimo  catalogo  pro 
iuuandafoluin  pofteritate,xtemx  memoriae  cofignare  Progredi* 
mur  ergo  ftatim  ad  nomina  quaedam  a  Goltzio  annotata: ac  ubi* 
cuncp  res  poftulabit,uel  adiungimus  noua,ueI  unicuiq?  prioru  ali* 
quid  huius  generis  ftudrj,quod  ex  noftro  theatro  praecipue  excolu 
i(Te  uideatur,breuifsime  aferibimus.  ita  quidem  ut  haec  exemplo* 
rum  enumeratio,non  iam  hiftoria  eorum  qui  adducuntur  dici  pof 
fit,fed  folum  catalogus  theatri  cultorum  fuccindus  debeat  appel 
lari.  Occurrunt  itaqj  ibi  apud  Goltzium  potifsimumhi  principes 
quatuor.inBAVARIAMoachq.AlbertuscomPal  Rheni,  utri 
uscp  Bauariaedux ,  qui  Bauariae  efi:  monocratorrin  Sueuia,  ex  eis 
qui  ibi  fixam  habent  fedem  (  nam  et  alij  erant  afleripti )  Auguftae 
nominatur  Otho  Truchfes  a  V  Valpurg Cardinalis  Auguftanus 
dc  in  eadem  Sueuia  Stutgardix,Chriftopherus  dux  V  Virtenber 
genfis.In  FRANCONIA  Herbipolis  Fridericus  a  VVirfberg 
epifeopus  VVirtzburgenfis  idemq;  duxFranconiae  Orientalis, 
quos  ego  ut  quidem  omnes  domi  fuae  uifitaui,  &  rerum  1  itera  tam 
obferuator  diligens  fui,  ita  amplius  aliquid  in  eis  quam  celebrat 
Goltzius  facile  agnoui:Etquidem  in  Alberto  Bauarixduceopti 
mo  principi  meo,eft  inter  grauifsima  ciuilis  gubernationis  negoc 
tia,hoc  quoq?  illi  infitum  liberale  ftudium,  quod  iterum  atq?  iteru 
hic  commendo,  fundandi  fcilicet  excelli  cuiufdam  imaginum^ 
arrificiofarum  miraculofarumlj?  rerum  theatri,quale  nullo  unqua 
feculo  extitifse  agnofeendum  eft.quod  fane  eiufmodi  exurgit,  ut 
qui  uiri  principes,qui  literati,  qui  artificiofi  illud  maximum  infii* 
tutum  ignorent3per  Europam  nondum  quicqua  literatorum  ne* 
gotiorum  inquifiuifle  uideantur,  in  quo  ipfis  fumma  gloria,  8>C 
uirtu6propofitafitfummoftudiocoleda,imitanda  &  exornSda. 
Quam  ergo  iucundum  fuerit  de  hoc  principehxc  accipere  celeber 
rimis  illis  antiquitatum  feriptoribus  Huberto  Goltzio  in  Fladria, 
Iacobo  de  Strada  in  Auftria ,  AEnex  V ico  in  Italia,  &  Medoro 
Vcnetijs,dcnicg  Iohanni  Sambuco  Panonio  in  patria  fua,  qui  per 
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agratis  multis  terris  harum  rerum  caufa ,  nuper  in  Belgio  quoque 
uoluit  peregrinari, maxime'  cum  tanta  rerum  illuftrifsimarum  co* 
pia  hk  coniungatur ,  cum  tanto  (ludio  quidquid  habet  artificio 
&  eruditione  eximium  orbis  noder  inquiratur,  ac  in  unumquafi 
cumulum  conferatur.  Deinde  de  Othone  Cardinale  Auguftano, 
&  Friderico  epifeopo  VVirtzburgenlFgratulamur  illis.unum» 
quemq?  ipforum,ob  fundatas  fingulas  Academias  (quarum  altera 
Dillingana  Sueuix  iam  multis  annis  plurimum  frequentarur ,  aU 
tera  V  Virtzburgends  optimam  fui  fpem  odendere  uidetur)  irw 
ter  fummos  nodri  feculi  patronos  Sc  dudiorumparentes  numera* 
ri:cum  accedant  hic  undiq?  dotes  admirandxdn  inquifitione  8c 
promotione  plurimorumoptimorum  Iibrorum,&  omnis  Germa 
nici  decoris fidelifsimeprouehcdi  De  Chridophero  duce  VVir 
tenbergenfe,  praeter  antiquitatum  dudia,  qux  Goltzius  in  ipfo 
commendauic,  etiam  miraculofarum  materiaru  8c  architecdurae 
grati fsimum  multis  patronu  dudum  extitifle  monere  poflum:at 
quantum  in  his  operae  pofuerit,  quantae^  abfoluerit  paucis  equi* 
dem  paginis  refferre  non  poffum. Quibus  Goltzianis  exemplis  ut 
addam  alios  adhuc  principes^ad quos  Goltziuseo  tempore  non 
deflexit:  in  Bauarico  circulo  neceflario  nominadi  occurrunt,qua* 
tuor  idi  epifcopblohanjacobus  Khuen  archiepifcopus  Salisbura 
gends:  Vrbanusa  Trembach  epifeopus  Padauiends  :  Vitus 
a  Fraunberg  epifeopus  Ratifponends:  Mauritius  a  Sandizel  epifa 
copus  Frifingenfis ;  quorum  finguli  felecdo  aliquo  dudio,  uno 
aut  pluribus,  praeter  reliqua  fuo  ecclefiadico  muneri  neceflaria, 
dele<dantur:ut  illuftrium  uirorum  effigiebus  colligendis,  biblioa 
thecis  locupletibus  indruendis,  numifmatum  libris  a  Germas 
nix  proceribus  &  epifeopis  cuforum  integris  catalogis  ad- 
ornadis,nobilitatisGermaixidgnibus  et  armis  colligedis.  in  quo 
potifsimum  indgnium  dudio  Vrbanus  Padauiends  epifeo* 
pus  quamplurimis  Germanix  princibus,  fummo  ed  ornamen 
to.  Sed  &  in  hac  Bauarix  uicinia ,  quod  apud  Goltzium  1  e* 
gitur  de  Fruxinenfi  epifeopo  Huttenicx  gencis,id  pertinebat 
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ad  Aiftadium  ubi  interca  temporis  Mauricius  a  Scha  uberg  Tuam 
quoque  in  aedificanda  noua  fchola  exornans  fpartam,dudum  me 
ruit  ut  fua  etiam  in  illuftrandis  literis  &  theatris  laus  minime  dee 
bet  praeteriri*  Sed  6c  ibidem  dominus  praepofi tus>  Ambrofiu  s  dc 
Gumpenberg  uir  grauifsimae  aetatis  praeter  numifmata,quae  muN 
tis  annis  Romae  collegit,  omnium  etiam  artificum  peregrinorum 
holpes  &  patronus  extitit,  multacp  diuerfifsima  ingeniofa  opera 
promouit  excoluitcp.Inquo  genere,  addito  illufiri  hiftoriaru  ftu« 
dio,affurgit  laus  amplifsima  Alexandro  Fuggero  praepofito  Fri* 
fingcnfi,  quae  fubinde  fru&us  uberrimos  patriae  proditura  fpera* 
tur.Hinc  autem  ad  nobiles  alios  quoq?  tranfire  conucnit,  in  Eaua 
ria  pafsim  celebrandos  Jbi  ergo  in  aula  ducis  Bauariae,nommato 
a  Goltzio  praecipue  V  Viguleo  Hundio  uiro  equeftri,&  do&ore, 
addo  nunc  eum  praeter  cufa  illa  antiqua  numifmata,  etiam  nobili 
um  familiarum  uetufiatem  fummo  (ludio  indagarc,rjfdem  fingu 
lisfuainfignia  mira  induftra  afsignare,multa  ad  Bauaricae  regio* 
nis  honorem  monumenta  perueftigare.  Et  quidem  in  ijsdem  ilu« 
dijs,  pulchre  ibidem  agnofeimu^  eorundem  alios  quocjj  cultores 
praeftantifsimosdnitudioenim  genealogiarum  admiramur  Otto 
Henricum  baronem  Schuartzenbergum  Bauaricum  ethnearcha: 
ininfignibus  colligendis  inter  reliqua  fan&a  plane  iludia  officiaqi 
Simonem  Eckium  Cancellarium  in  monumentis  ueterum  obfer* 
uandis:  V  Vilhelmum  Lccfchiumeqiutem  auratum,  apud  ducifia 
aulae praefeAum,5i Michaelem Heumair  LC  idem  (ludium  cum 
genealogijs  minime  priuatim  pertra&antem.Sic  etiam  bibliothes 
cae  fundatorem  induftrium  habet  SalifburgaSebaftianum  Hceflin 
gerum  Salisburgenfem  Cancellarium,  habet  iterum  Monachium 
Hieronymum  Prunncrum,  libros  maxima  copia  conquirentem, 
quos  ego  re&e  commendare  polium,  qui  eis  ualdc  liberali  ter  uti 
foleba;  ubi  etiam  antiqua  Ridleriana  libraria  colcda  cft.  fimiliter 
&  Chriftopheri  Brunonis,  qui  librorum  adeo  auidus  efl,ut  typos 
graphicum  pr3elum,cum  typis  fuis  domi  nuper  extruxerinDelde 
huc  pertinent  a  Goltzio  quondam  Pifisfalutatiinfciptiop  Sigif 
mundus¥FriderfcusFuggerus,  dc  Vitalis  Gmclichiam  porifsimu 
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Salisburgae  in  antiquitatum, &  ornatiTsimarum  rerum  fludifs  itera 
rd  commendandi,  fimiliter  Ofualdus  ab  Egk,  in  oppido  Kelhaim 
fupra  Ratifponamnumifmatamirc  colens,  5c  paternam  bibliothe* 
cam  Leonhardi  ab  Egk  quondam  celeberrimi  Bauarici  coniiliarrj 
ada  ugens  praeteriri  iilentio  minime  debet.  Eft  &  modis  omnibus 
commendandumSebaftiani  Reifacheri.LC.6i  philofophi,  Baua= 
ricicp  apudBurgufium  confiliarq  inauditum  philofophiae  theatra 
( iam  enim  ita  uoco  )quod  longe  aliud  exurgit  quam  Iuli]  CamiI* 
li  quodam,quod  per  produ&as  capfulas  confarcire  oportuit,in  li* 
brisiaminfpiciendum:quodfanc  inuentum  primae  philofophiae, 
quS  ip&  Cic  uocat,nouum  uniuerfae  Europae  debeo  dedarare,qu£s 
admodum  id,quod  in  difciplinarum  omnium  certitudine,  &  pers 
fedafsimis  methodis,tanquam  fapientiae  portis  aperiendis,fumma 
literis  utilitatem  8c  perfpicuitatem  plane  diuinam  attuliife  uidea* 
tur.hutfjs  etiam  ftudium  extenditur  in  Bauaria,  cum  in  alqs  maxi* 
mis  ingenijs,tumin  Alberto  V  Vim  pinaeo  Ingelftadi],&  Carolo 
Rauhenbergo  Ratifponae.Nouerit  eti  a  hoc  loco  Goltzius  Ingel* 
ftadrj  Philippum  Apianum,ut  omnis  pulchrae  fupelledilis,  adma» 
themata  fu  a  exornanda  pertinentis  etiam  o  mnium  antiquitatum 
dignifsimum  patri  fuccefliflfe  cultorem,  nouerit  &  Fantneros  Ge* 
orgium  &  Iohannem  quam  plurimi  numifmata,pridem  tum  alibi 
tum  in  tota  Bauaria  colle&a  pulchro  ordine  Landifhutae  aflerua» 
re.Itemq?  Monachi]  non  praetereo  etiam  ex  Goltzio  Ludouicum 
Schrenkium,atc£  Mullerum,cum  in  utris*#  familrjs  non  pauci  fint 
6>C  antiquitatum  5c  imaginum  materiarumqj  rariflimaru  iludiofi* 
Sciant  etiam  praeclari  hiftorici,non  minus  ac  iamdudum  agnoue* 
runt  principes,  ac  reges  ipfi,  in  hac  ali  Bauaria  Orlandum  de  Laf* 
fus,tanquammuiices  noftri  feculi  parentem,quem  ubic#  colunclis 
cerati,imitantur  muiici,commendantoptimates:nam  Sc  huius  ope 
ribus,  bibliothecae  clarifsimae,  &  mufea  delicati  fsima  mirifice 
opplentur  expoliuntur*#.  Atqj  utinamhinc  lilteriusadalios  prae* 
claros  fnuniuerfa  Bauaria  uiros  celebrandos  excurrere  liceret. 
Equidem  fegetemlonge  amplifsimam  eorum  qui  cum  alijs  in  locis 
uim  uero  max:'me  Ingolftadij  funt  demonftrarc,fed  ut  eft  hic  bre* 
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uitas  certo  prxfcriptajn  alium  locum  exempla  eiufmodi  confeci: 
cum  8c  reliquis  Goltzianis  nominibus,inBauaria  afcriptis,fatiffa 
cere  prohibear:  imo ,u ero  doleo,  quod  cogar  adeo  ipfosprofefi* 
fores  Ingelftadienfeslongc  clarifsimos  prxterire,  ubi  tamen  me 
confolari  pofsit,quod  partim  per  fe  lint  celeberrimi,  partim  elo* 
grjs  Viti  lacobxipoetx  fine  commendati  fed  quod  attinet  adeo 
quifitores  bibliothecarum  dicere  debeo,  Georgium  Theandrum 
ibi  bibliothecam  amplifsimam  uniuerfaIem,Martinum  EifengreI 
theologicam  prxftantem^RudolphumGlenkium,  &Leonhardu 
Probftelium,abftruforum  librorum  thefauros  colligere  digne  in* 
(lituiflc.  progrediar  ergo  nunc  ad  eos,  quos  Auguftx  Goltzius 
nominauit,  funtc£  primo  fratres  duo  Fuggeri,  IohanJacobus,<3£ 
Raimundus,de  quibus  quantos  compararint,adeos,quos  etiam  a 
parentibus  acceperunt,antiquorum  numifmatum  thefauros,  nifi 
cflet  iam  literis  commendatum,  hic  eos  non  liceret,  fine  maximis 
elogqsprxterire,fedutdeijsdem  pro  theatri  noflri  ratioe  ahqua 
maiora  annotem:  fciendum  equidem  ex  eis  Iohan.  Iacobum  bib» 
liothecam  fundafle  Fuggeranam,eiufmodi  quidem  copia  ut  in  ea 
commendanda  &  referenda,  iufti  commentarrj(quod  &  ipse  quo 
dam  ofiendi  quomodo  fieri  deberet)opplendi  forent,eiusergo  in 
dices  nifi  publico  ufui  emittantur,maximo  bono  feculum  noftru 
uidebitur  defraudari,  Raimundus  uero  cum  eodem  fratre,  anti* 
quarum  {fatuarum  librorumcp  in  quibus  inumera  numifmata  pri 
uatim  depinguntur,  tanta  uolumina  adhibito  Iacobo  a  Strada  co 
quifiuit,  ut  fi  afportandi  funt,  eis  aliquot  clitellarii  muli  debeant 
onerari:  cuius  argumenti  exemplaria  folum  in  Cxfareis  mufeis  as 
pud  Maximiliaum  imperatorem  conferuatur,  augentur^.  Adde* 
re  hic  oportet,pro  inferiptionibus  theatri  noftri,  efie  quoq;  a  Gea 
orgio,&  Marco  Fuggerispatruelibus,fingulas  domi  confedas  bi 
bliothecas^ux  uel  principum  regijs  dignae  efle  pofsent.dum  ent 
Marcus  linguis  &  hifiorijs^eorgius  uero  mathematis  &  philofo 
phiae  pluslferuiuit,reliquis  etia  ftudijs  cu  dele&u  adiuefiis  cuiusque 
gloriam  perpetuo  uigere  animaduerto  ♦  Ita  etiam  in  domino 
Chriftophero  &  Iohane  Fuggerisafimiliter  inter  fe  patruelibus, 
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&  duorum  proxime  nominatorum  fratribus,eft  quod  fumme  eo* 
iat  theatrum  noftrumrambo  enim  fimiliftudio  ingeniofarum  ima 
ginum,fculpturarum,&  admirandi  artificrj  fupelle<flilis,&  precio 
forum  uafculorum  aliarumq?rerum,qu3epofteritasexhac  floren 
ti  aetate  profedas,pIurimum  admiratura,&  plus  forte,  quam  anri 
quas  Romanas  culturajiberales  patroni  extitere^mulrisqj  horni* 
nibus  in  nouis  rebus  excogitandis  adiutores fuere.  Vbi  Speculis 
ariter  lohanni  accefsit,  quod  praeftantifsimorum  undicp  ingenio* 
rum  liberalifsimum  fefe  patronum  obtuIiiTe  agnofcatur.Hic  au* 
fem  GoItzioquo<$  aperire  debeo,quaminfignem  antiquorum  nu 
mifmatum  copiam  MicheItLuduuig  5 C  Ferdinandus  a  Freiberg 
in  libros  argentearum  laminarum  difpofuerint,  intracp  raras  quaf 
dam  lances  gemmarum  modo  inferi  curauerint,  quibus  fane  ni* 
bil  in  hoc  genere  ili uftrius  tota  Sueuia  habere  putatur.  Vbi  &  ea 
dem  Sueuia  habet  Frobeni^Chriitopherum  comite  a  Cimbern 
fenemhiftoriarum  &  aliarum  maximarum  rerum  peritifsimum 
&infignium  armor umep  cultorem  admirandum.  &  VVilhelm 
VVernherum  comitem  itidem  a  Cimbern.mirabilium  uniuerfse 
naturae  inquiiitorem,  cuius  equidem  promptuarium  uulgo  Ger* 
manorum,  non  iam  Kunftkamer,  quod  eft  artificiofarum  rerum 
conclaue/ed  folum  V  Vunderkamer,id  eft  miraculofarum  rem 
promptuarium  undiq*  uocant  quo  etiam  nomine  fuum  quoddam 
fundauit  Vlricus  comes  a  Montfort  in  Sueuia  quod  eft  etiam  mi* 
rabilium  naturalium  conclaue  fumme  perpolitum.  Caeterum  ut 
Goltzius  Auguftae  Iohan^Henricum  Heruuartum  ex  patrierjs 
Auguftais  primum  antiquitatumCuItoremponit,cui  etiam  non 
longe  poft  Lucam  Rhemumfubiungit,ita  mihi  hoc  quo$  in  cis  di 
cendum  occurrit,  quod  in  colligendis  imaginu  promptuarqs  ad 
extrema  ufe^  Europae  regna  debeant  celebrari:  cuius  gloriae 
Fuggeros  etiam  ibidem  habeas  quam  maxime  capaces- de  quibus 
praefert!  Antuerpia  V enetiae,  3c  Roa,quae  Aporia  plerosqj  gigiaSt 
artinces,  acpkftoresin  cuprolagles  ccdatesgloriaridebeteffefal 
tc  ciusmodi  Mecccnates^qui  in  artis  hoorS  onia  qux  uqua  excitere 
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incerta  quaedam  mufea  colligere  fatagant.quos  tamen  iam  pride 
illuftrifsimus  princeps  Albertus  Bauariae  dux,  fuumextruens  re* 
gali  apparatu  theatrum,plurimu  fuperauit.  Qui  etiam  imagines 
biblicas  nonpaucis,ut  fupra  dixi,chiliadibus  manu  Iohanis  Muc* 
lichrj  Monachienfis  pidtasin  librismuficisfumptuofifsimis,eisin 
credibili  gloria  aflbciauit,ut  illa  iam  coniundapromptuariu  ima* 
ginum  tanquam  peculiarem  bibliothecam,  conftituere  uideatur. 
Eft  Sc  praeterea  Auguft^e  Peutingeranum  mufeum,non  minus  nu* 
tniftnatis  &  minutis  aereis  ftatuis  refertu,  quam  iuridica  bibliothe 
ca  ornatifsimum*quod  quidem  hoc  anno,aedifici]s  addititijs  Chri 
ftopherus  Peutingerus  urbis  praefe&us  ampliauic.Hic  optari  equi 
dem  Germanis  quibufdam,ut  uidiflfent  folum  in  Lombardia  mu* 
feum&  reconditoria  iftarum  rerum  Marci  Matuae  Benauidij  pro= 
feflbris  Pacauini,eflet  exemplum  perpetuo  imitandum:cuius  rara 
fupelle&ilem  utdefcriberent,dudum  Italos  quofdam  fum  obtefta 
tus  Minutas  autem  aereas  (latuas  nouas  collegit.acetiamfua  ma« 
nu  fudit,&  aliqua  ex  parte  cu  multis  rebus  alijs  effigiauit  Marina 
Pfiftera  matrona  honeftifsima,qii3e  timui  inftrumentorum  torna* 
tih'um,fabrihum,pi<?toriorum,mathematicorum,  mulleorum  fola 
collegit  promptuarium  plenifsimum.cuius  etiam  frudus  poft  eius 
mortem,dum  eam  plures  imitari  ftuducrunt,late  funt  extenfi  Re 
liquoru  autem  quatuor  ibidem  a  Goltzio  addu&orum  nomina 
qua  gloria  pafsim  celebrantur,otnitti  etiam  a  me  non  debent;  ut 
Chriitopherus  Rhelingerus,  Marcus  V  Velferus,  Bartholomeus 
Mai,&  Adolphus  Occo,  Vbi  quidem  ego,  qui  fingulos  indagaui, 
afcripli'  etiam  re<fte  Iohar\ Achillem  Ilfung  Caefaris  confiliarium, 
&  Paulum  V ehlim  itemcg  Carolum  Neitardum  Patricios  Augu 
fta.nos(cuius  Caroli  fratrem  Chriftopherum  Neitardu  apud  Lug 
dun6fes,qu6d  ibi  diu  habitaret,inter  antiquitatum  patronos  Golc 
zius  non  neglexit)  &  V  Volfgangum  Rauenfpurgerum,&  Geor 
gium  MeuIichium3quorum  aliqui  ex  litis  numifmatis^tii  non  ad* 
edjUt  reliquorum,copiofis,meum  tamen  inde  locupletare  thefau* 
rum  non  intermifere.ficuti  recentius  adhuc  etiam  in  aula  Caefaris 
Leonhardus  ab  Harroch  iumorbaroclarifsimus,&in  aulaBaua 
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ricaLeonhardus  a  Mamingen  uir  nobilifsimus.quaednm  mihi  oh- 
tulerunt: 5c  nuperadmodum  Iohannes  Aurpachius  IC.principis 
tthn  confiliarius,pofi:rnodum  epifcopi  Ratifponenfis  Cacellarms, 
fecum  ex  peregrinis  locis  allata,qu3edam  mihi  non  ingrata,  apud 
res  meas  uoluit  afTeruari.afcripii  deniq?  Auguflae  alrjs  titulis  Ioha 
BapciftS  Haintzelium  V.C.  librariam  quanda  fua,&  bibliotheca 
Auguftanaereipub. cui  praefectus  Hieronymus  V  Volfius  mirifice 
locupletantem,  6 C  eundem  V  Volfium  ex  fuis  fere  tantum  fcetu* 
ris,orbi  nofiroutrlifsimis,  bibliothecam  preciofsimuminftruentc* 
Praeter  hos  reliqui  Auguftae  a  Golrzio  nominati  peregrini  porifsi 
mum  fuerunt,qui  uel  cum  Caefare,  uel  alias  in  comitrjs  i  itis  tempo* 
ribus  adfuere,  ii  cuti  me  quo%quem  eis,erfi  titulo.quam  profitear, 

'  maiore,addiditdicoifthicobfrequentes  Impcrij  conuentus  liben 
ter  commoratum  fuifleshos  inquam  in  aliud  tempus  Sc  locum  uo= 
Iui  referuare,quando  in  pluribus  ftudijs  fuerint  fuis  in  fedibus  cele 
brandf  Siquideminde  fua  omnia  procul  dubio  abftulerint,  ut  8c 
ego,qui  quae  Auguftae  habebam,partim  mecum  in  peregrinationi 
bus  &  Monachrj  efte  uolui,partim  Leoni  fratri  meo  Norlbergae 
aut  apud  Schurftabios  afferuanda  deftinaui  Vbiquoq?  Norim* 
bergae,qui  fuit  Rcemerianus  thefa urus, apud  Georgij  R armer  fili= 
os,cum  uoluptate  fpedaui:&  Bilibaldi  im  Hoof  maximi  patricij, 
deniq?  Georgij  Chonleri  equitis6idoctorisnumifmata,tanti  fem 
per  feci, ut  nunquam  non  ditifsimis  gazis,quemadmodum  &  Gol 
ztius  ea  refert,cenfuerim  annumeranda,  ubi  etiam  minime  debuit 
praeteriri  Ioha  Stark  uir  fane  magnus,  Sc  Hieronymus  Brufterer, 
ac  StephanusBraun,itemq?  Sebaldus  Flechner.  quoniam  horum 
nuIIusCficut  5 C  eorum  qui  funt  a  Goltzio  nominati )  qui  non  etia 
imaginu  proptuarium  fundarit:id  e(f,  picturaru  ex  aereis  laminis 
cufarum.  quafi  peculiarem  bibliothecam  acquifiuerit.qua  tamen 
imagines  colligendi  induftria  Hieronymus  Baumgartner  uir  gra* 
uifsimus  clarifsimufq;,atq;  ite  eius  filius  prae  reliquis  adhuc  commS 
dantur,  nec  non  etiam  Nicolaus  a  VVimpfen,& Paulus  Ketzler* 
Reperio  autem  &  hos  in  Golczio.Sebaldum  Zih'nger,V  Valber 
tumPfrauner,  Euftachium  Molber,  Fridelinum  BandeI,  Rutgeru 
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Bremling.  Habet  autem  illud  Norimbcrgenfe  emporium,quintLr 
ad  theatri  nofiri  excolendos  feparatos  ritulosCpracter  eos  qui 
ueiTa  iri  imagtnibus,ac  materialia  etiam  colIigunt,inter  quos  noti 
furit  Mofitzcr,  &  Gamitzer  aurifabri,  iohannes  Neudorferi  duo 
praeftantes  arithmetici  pater  Sc  fifius(ornni\generis  artiffeioru  d£ 
negotiorum, ftudiorumcp  tam  infignescultores  ,  tam  multiplices 
nonarum  rerii  in  omni  tuta  necefTariaru  inuenrores.ut  peculiares 
potius  de  cis  contexere  commentarios  conucniat  (quod  neutiqua 
fuo  loco  intermittam)quam  hic  aliquid  cotinuare,  ue!  potius  im* 
perfeAe  inchoarecnam  fi  de  ijs  artificibus  dicendi  locus  foret,ad 
alios  ftatim  eflet  per  urbes  imperrj  tranfeundum,  &  multa  etiam 
de  Monachienfibus  fculptoribus,  horologiarrjs,  enfifabris,  bom« 
bardarum,&  aliarum  rerum  exquifitis  artificibus  diccndum,quo* 
rum  opera  longifsime  ad  exteros  fumma  cum  gloria  perferuntur 
Reliqui  autem  iam  funt  in  Franconia  V  Virtzburgi  a  Goltzio  no 
minati  repetendi.* eftqj  ibi  Iohannes  Zobel  cubicularius  Franconia 
cus  haeredi  tarius,j&VVolfgangus  Theodoricus  ab  Hutten  deca 
nus,&  Eberliardus  ab  Ehingen  prouincialis  commendator, 8C 
Michael  Peuterus.I.C.quihoc  tempore  in  uiuis  erant, quibus  ad* 
dito  praecipue  Balthafaro  ab  Helu  Franeonico  V uirtzburgefi 

CanceIlario,in  excolcda  nobilitate, hiftorqs diteris  egregie  proue 
hendis  neceflario  ueniut  celebrandi.  Atej  ita  hic  plerofq?  breuiter 
cx  Gokzi]  Caelare  repetiui,  quantum  hoc  tempore  conuenire  pu 
tabam-V ideo  enim  ulterius  progredi  ad  alia  fuperioris  &  inferio 
ris  Germaniae  loca  minime  oportunum  eile,nifi  me  neglegis  rati» 
bus  immenfis  undis  Oceani  credere  liberer.  Nedum  ut  repetam 
quos  Goltzius  in  Italia  dignifsimc  citauitrnam  5 i  ab  eis  nominan 
dis  etiam  argumenti  magnitudo  nos  debet  deterrere :  ut  ii  modo 
recolenda  iint  unius  fummi  pontificis  Prj  quarti  ingeniofa  ac  fp!6 
dida  opera  Romae  excitata,  fng  inde  per  ducum  regias,  &  regios 
animos  fit  percurrcdum,fi  ducis  inquam  Florcnrini,Ferrarienfis# 
Mantuani,  Vrbinatis,  &  aliorum  fint  in  his  promouendis  ftudrjs 
ingenia  commendanda,uix  id  capere  maximi  commentari)  pof- 
fint,ut nihil  Inueniam  confultius^quam  ut,  Goltzium  imitatus  fo 
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fum  nudis  nominibus  referendis  infidam  ,  atq?  cos  quos  obiter 
attingo,libcralifsimosinhisihidrjs  fouendis  patronos  edi ca.  Ni 
&  occurret  tota  Gallia ,&  Hifpania,&  alia  regna5cu  fuis  regibus, 
ii  modo  limites  huius  inftituti  praetergredi  auderem.  Exepdandu 
eft  ergo  donec  magni  aliqui  principes,dihgeritesq?  hiftorici  uiricp 
Iiterati  qualescunqj.hasmeas  infpexerint  theatri  inferipriones.  ut 
quid  me  forte  monere,quibusq?  cofignatis  nominibus  iuuare  nos 
uelint,quoquomodomereddant  certiorem.  Nam  mihi  animus 
eft,cum  haec  optimi  quiq?  non  improbauerint,  de  alrjs  quoque  res 
bus  non  inornatis  quaedam  apud  eofdem  proferre  deq?  feribenda 
noftri  temporishiitoria  quaedam  emittere.  Vtor  autem  meo  iure 
perpetuo,in  omnibus  feriptis  ut  clarifsimorum  hc>minu5eiufmos 
di  fi  ngula, quorum  incidit  mentio  tradantium»  nomina  inferam, 
dec£  ea  re  ante  me  feribences  nufquam  omittam:  fed  potius  certos 
catalogos,  quippe  hiftoriaru  noflri  temporis  cultor,ubi(£  appo* 
na.  lnterim  uero,qui  a  Golrzio,pro  fuo  erga  fingulo-s  amore, fu t 
durabili  memoriae confignati,  quod  peropportune  accidit  fub  pa 
trocinio  Domini  M.Laurini de  VVaterflito,fefe  praebeant  non 
ingratos  (iam  enim  ego  Samuelprome,  meoc£  patruele  Petro 
Quicchebergo  Antuerpiae  a  Goltzio  nominato  fpodeo)fed  quis* 
que,  ut  coepit  illud  antiquitatumfiudium  amare,  magis  magTqj 
excolere  nunquam  defatigetur.atqjdum  a  me  finguli  pro  ratione 
plurium  titulorum  inuitantur,  ne  quaefo  fefe  prarbeant^quinube* 
riora  fedentur,  apud  me  furdos. Simul  nero  hoc  mihi  denuo  pre 
canti  concedant  ftudiofifsimi  quiq?,ut  eorum  qui  eius  generis  mu 
fea,uel  theatra;uel  promptuaria  uarie  inftruxerint,excoIantqj  ad 
huc,diligenter  conhgnare  nomina  non  grauentur-  Ex  arce  no 
ua  urbis  Monachienfis  ,  quaeeft  archipolis  Bauariae  fuperioris* 
jftnno  Domini  M#D.LXV.  menfe  Odobri. 

FINIS  TOTIVS  THEATRI  ET  EXEMPLO** 
rum  hoc  tempore  obu iorum  Sam-Quicchebergi* 
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SALOMONIS  EXEMPLVM  S VMM AE 
fapientiae^&rerum  ubertatis,  utilifsimc  pro  conduiione 
omnium  commemorandum. 

Dedit quocp  Deus  fapientia  Salomoni  St  prudentiam 
multam  nimis, &  latitudinem  cordis,  quafi  arenam  quae 
eft  in  littore  maris*  Et  procedebar  fapientia  Salomonis 
fapientiam  omnium  Orientalium,  St  AEgyptiorum*  Et 
erat  iapientior  cundiis  hominibus.fapienuor  EthaEzrahi 
te,8dHeman,  St  Chalcol,  St  Darda  filijs  Machol;&  erat 
nominatus  in  uniuerfis  gentibus  per  circuitum*  Locutus 
eft  etiam  Salomon  tria  millia  parabolas,  8t  fuerunt  car* 
mina  eius  quinq^  millia*Ei  difputauit  fuper  lignis  a'  cedro 
quo  eft  inLibanOjufc^  adhyflopum,quo  egreditur  de  pa 
riete:&  diflTeruitde  iumcntis,  St  volucribus,  &  reptilibus, 
St  piicibus.Et  ueniebantdecuncftis  populis  adaudiendie 
dum  fapientiam  Salomonis,  St  ab  uniuerfis  regibuster* 
ro,qui  audiebant  fapientiam  eius*  3  *Reg*4-«  D* 

E ZE CHIAE  REGIS  EXEMPLO  ORANDVM, 
ut  harum  rerum  pofseflbribus  iit  pax. 

In  tempore  illo  mifitMcrodachBaladan, filius  Balada 
rex  Babyloniorum, liceras  St  munera  ad  Ezechiam,  audi 
erat  eni quod  ogrota ftet  Ezechias,  St  oftendit  eis  domu 
aromatum,  8t  aurum,  St  argentum,  St  pigmenta  varia, 
vnguenta  quoq?,  St  domum  vaforum  fuorum,  St  omnia 
quo  habere  poterat  in  thefauris  fuis,non  fuit  verbu  quod 
non  monftralfet  eis  Ezechias  in  domo  fua,  in  omni  po* 
teftate  fua* 

Cum  uero  fubeflet  hic  quaeda  arrogantia,^ in  tatis  rebus  ipfis 
ethnicis  commonftratis  temeritas,  male  regi  ominatur  in  futurix 
tempus Efaias  propheta,  idqj  multis  uerbis  a  Domino  fuggeftis 
cui  rex  ita  refpondit* 
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Bonus  fcrmoDomm/,  quem  locutus  efh  fit  tantum 
pax&  vernas  in  diebus  meis,4*Reg,  2.0 

Omnia  ergo  folum  ad  laudem  diurnam  &  ad  hominum  ucr- 
gaju  utilitatem* 

SYMBOL VM  LIBELLI. 

Dedit  hominibus  fcienriam  Altifsimus  honorari  in  mi* 
rabilibusfins,  EcckfcL  38*  A# 

-  "* 

Hicdeftinaui  locum  corollarijs,  quae  adqVietdlluftribus  norrii 
nibus^aflcribcdo^amici  harum  rerum  ftudiofi,&  alrj  uiri  dolate 
que  etiam  forte  typographi,&  poetae, ut  fi  quando  libellus  nobis 
fit  recudendus,i)dem  adiungantur.  Atq;  ita  ex  philologico  ( qui 
cftobinfcriptiones)  fiet  etiam  hiftoricus,  ob  tot  praeclaros  uiros 
undicp  terrarum  inquifitos,in'qj  eo  celebratos*  donec  nominibus 
illis  liberius  adaudis^feruiant  fimul  maximo  operi  exemplorum 
hiftoricorum  nofiri  temporis,a  nobis  infiituto.  Cuius  operis  etfi 
prima  delineatio  publice  ufqj  in  annum  MD  LX  V  non  eit  con* 
fpecfi:a5tamenoportunum  tandem  erit  eam  proferre.  Habebunt 
autem  interim  occafionem  illi,  qui  nos  nominibus  iuuare  uolent 
optimam,ea  tranfmittendo  adGeorgium  VVillerum  Auguita* 
bibliopolam,&  typographorum  plurimorum  in  tota  uicinia  adiu 
rorem  &patronum;qui  iam  faris  notus  efi:  catalogis  libroru,  quos 
de  libris,fingulis  nundinis  Francfordienfibus  diuulgatis,  aedit,  & 
hominibus  literatis  pafsim  impertit.  Caeterum  quod  iam  etiam  ac 
tigi,  libellum noftrum  partim  efle  philologicum,  partim  euadere 
hiftoricum,ideo  fadum  efi,ut  bibliothecarum  adornatores  Sc  lo* 
cupletatores  ex  me  etia  audiant,  ad  quas  bibliothecam  clafles  uel 
ftationes  ac  indices ,  confiderata  argumenti  diuerfitate,  totujfc 
commentariolum  putem  referendum* 
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?E*tPOl  KOPT  ONAOlX  EIE  TO$0 
ot$ov  Kfcixxtju^ytt: 

d?afU(Pvcn$  ^oc^r/  o7<&  vohQca 

0)*V4  t|  cccPuTZjy  3ia$ov  ocyi* 

AAAO  y  • 

XciAttov  ocVaftoY*  Ho  cju*  tLVtyyn: 

fffipflOLHgtvi  'tgu  }€tf>  iJK0L&t  [AoyoV‘ 

ER  ASM  V  S  VENDI  VS  IN  THEA. 
cra  lUm i  principis  Alberti  Bauariae  ducis* 

quid  habet  rari  uajlis  complexibus  orbis 

emula  natura  Bola  theatra  tenent + 

' "principis  <H^lberti  fulgent  monumenta  benigni, 

Jdxcelfe  mentis Junt  fUnulachra Jucz. 

VITVS IACOBAEVS  POETA 
CAESAREVS 

Hic  inter  ftudia  pacis  fuggeri  edam  armorum  excercitationem* 

T empore  quid  pacis  meditandum,  aut  tempore  belli f 
Hac  Qjuccbel  b  c  rgu  s Jub  breuitate  docet  * 
ccipt  nobilitas  tua  quid  fibi  munia  pojcant7 
iH'gnofee  officium  doclasp  turba  tuum * 

-  GABRIELIS  CASTNERI  ELEGIA* 
cum  ad  Sam  Quicchebergufa  hiftorica  exempla 
fecundumclaffes  theatri  colligentem* 

Cj  oh  zius  extr entis  famam  ijucefiutt  in  orir. 

Dum  (ludio  ueterum  colligit  cera  patrum* 

[Dia  tamen 
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Hhd  tamen  res  cfyfpecics  nec  dif  olor  illa ? 

i^/T  primo  nufquam  diuariata fopo. 

Heu  tua  quos  peragrat  Samaei  meditatio  campos f 
,  '  Materiam  nullo  tu  prope  fine  feras ♦ 

Hic  [mulae  br a  locas facrajnc  infgnia^nappas  > 
Materias  illic  ponis,  effigies * 

Das  generum  feries,  das  inferumenia  fororum 
Dater  pes  nymphseQV  erpficborestp  dece. 

Singula  quid  dicam;  res  infinita  relatu  cf7 
Qigepofcit  fludium  pofeit  <gr  ingenium* 

Si  laus  tanta  ergo  per  fola  tiumifmata  fur  git. 
Quantam  nunc  merito  Goltzius  autor  babet7 
(Quanta  Quicelbergo  debetur  gloria  n  oflro7 
Qjii fpecies  rerum  collidit  innumeras? 

Hinc  ubi  quem  longo  concinnas  tempore  librum 
Md* des  exemplis  qui  fcatctbi foricis, 

T  Une facili  dudum  qui  currere  tramite  cc%pit7 
Se  magis  effundens  laxior  ibit  honor * 

IODO  CVS  CASTNERVS  DE 
theatro  Quicchebergt. 

c A'  rtis  ut  immcnja  captus  dulcedine  lujlres 
Mirandum  uaflus  epuiepuid hic  orbis  habet 7 
T urgida  nauifragumduid  opus  dare  uela  per  aptori 
Quid  cupide  terras  tot  peragrare  iuuat f 

ponunt  per 
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JAnumper  clajjes  quod  promit  euntia  theatrum 
EfTe  potefl  mundi  totius  injlar  opus,  - 

IOACHIMVS  HABERSTOK  FRISIN» 

gen*  ad  AEgidium  Oertel,&  Sam/Quichebergum. 

* 

xM' liquatur  numero,  Mufis  exculta,  deorum ? 

Solis  &  exuperat,mens fludiofa, domus. 

Tricec fed  oh  inuigiles faltem(res  magna  ^labores 
Coelitus  adueniens  gratia  dia  datur . 

JSJecnifi  in  ingenuis  Ib/Lufarum  rite  latebris 
Jy' erfans, hoc  tanto  munere  dignus  erit ♦ 
Lujlrare  ergo Jacras  res  ejlpia  bibliothecas 7 
Inde  etenim  nomen  credeperenne  uenit. 

Credita ftcf  tibi,Boiani  principis  Oertlt 
Verpetuum  nomen  Bibliotheca  dabit . 

Sed  maior  longe , multis  celebranda  C amoenis 
xA'  rdua  res  doliis  flabor  ille  utris. 
Multiplici  ferie  <&uarijs  fpeclandafi guris f 
Inflituijjc  noua  Mufica  templa  modo , 

Quod  bene conflruflopratbes  Quicheberge  theatro. 
Quo  fi  quid,  moriar, dodlius  cjfe  potefl, 

FINIS . 


